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ny  test  envi  ron  menta  I 

Method  Qualifiers  for  Organic  CLP  Methodologies 
Q  Qualifier  -  Specified  entries  and  their  meanings  as  follows; 


U  -  Indicates  compound  was  analyzed  for  but  was  not 

detected.  The  sample  quantitation  limit  is  cor-ected 
for  dilutions  and  for  the  moisture  content  for  soil 
samples.  If  a  sample  extract  can  not  be  concentrated 
to  the  protocol  -  specific  volume,  this  fact  is  also 
accounted  for  in  reporting  the  sample  quantitation 
limit.  The  number  is  the  minimum  detected  limits  for 
the  sample. 


J  -  Indicates  an  estimated  value.  The  flag  is  used 

either  when  estimating  concentration  for  tentatively 
identified  compounds  where  a  1:1  response  is 
assximed,  or  when  the  mass  spectral  data  indicates 
the  presence  of  a  compound  that  meets  the 
identification  criteria  but  the  result  is  less  than 
the  sample  quantitation  limit  but  greater  than  zero. 


N  -  Indicates  presumptive  evidence  of  a  compound.  This 

flag  is  used  only  for  tentatively  identified 
compounds,  where  the  identification  is  based  on  a 
mass  spectral  library  search.  It  is  applied  to  all 
TIC  results.  For  generic  characterization  of  a  TIC, 
such  as  chlorinated  hydrocarbon,  the  N  code  is  not 
used. 


P  -  ■  This  flag  is  used  for  a  pesticide/Aroclor  target 

analyte  when  there  is  greater  than  25%  difference 
for  detected  concentrations  between  the  two  GC 
columns.  The  lower  of  the  two  values  is  reported  on 
Form  I  and  flagged  with  a  "P". 

C  -  This  flag  applies  to  pesticide  results  where  the 

identification  has  been  successfully  confirmed. 

B  -  This  flag  is  used  when  the  analyte  is  found  in  the 

associated  blank  as  well  as  the  sample.  It 
indicates  possible/probable  blank  contamination  and 
warns  the  data  user  to  take  appropriate  action. 
This  flag  is  used  for  a  TIC  as  well  as  for  a 
positively  identified  target  compound. 

E  -  This  flag  identifies  compounds  whose  concentrations 

exceeded  the  calibration  range  of  the  GC/MS 
instrument  for  that  specific  analysis. 

D  -  This  flag  identifies  all  compounds  identified  in  an 

analysis  at  a  secondary  dilution  factor. 

A  -  This  flag  indicates  that  a  TIC  is  a  suspected  aldol- 

condensation  product. 


Method  Qualifiers  for  Inorganics 

FORM  I-IN  includes  fields  for  three  tjpes  of  results  qualifiers.  These  qualifiers  must  be  completed  as  follow’s: 

*  C  (Concentration)  qualifier  -  Enter  "B"  if  the  reported  value  was  obtained  from  a  reading  that  was  less  than  the 
Contract  Required  Detection  Limit  (CRDL)  but  greater  than  or  equal  to  the  Instrument  Detection  Limit  (IDL).  If  the 
anal\ie  was  anal}-zed  for  but  not  detected,  a  "U"  must  be  entered. 

*  Q  Qualifier  —  Specified  entries  and  their  meanings  are  as  follows  : 

E  -  The  reported  value  is  estimated  because  of  the  presence  of  interference. 

M  -  Duplicate  precision  not  met  (  CV  >  20%). 

N  -  Spiked  sample  recover)’  not  within  control  limits. 

S  -  The  reported  value  w’as  determined  by  Method  of  Standard  Addition  (MSA). 

W  -  Post-digestion  spike  for  Furnace  AA  analysis  is  out  of  control  limits  (85-1 15%),  while  sample 

absorbance  is  less  than  50%  of  spike  absorbance. 

*  -  Duplicate  analysis  not  within  control  limits. 

+  -  Correlation  CoefBcient  for  MSA  is  less  than  0.995. 

Entering  "S",  "W"  or "+"  is  mutually  e.xclusive. 

*  M  (Method)  qualifier  -  enter: 

-  "P"forICP 

"A"  for  Flame  AA 
"F"  for  Furnace  AA 

-  "CV"  for  Cold  Vapor  AA 

"AV"  for  Automated  Cold  Vapor  AA 
"AS"  for  Semi-Automated  Spectrophotometric 
"C"  for  Manual  Spectrophotometric 
"T"  for  Titrimetric 


’NR"  if  the  analjde  is  not  required  to  be  analj'zed. 


EPA  SAMPLE  NO. 


LA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYTEST  ENV  INC 


Lab  Name: 

Lab  Code:  NYTEST 
Matrix:  (soil/water) 
Sartple  wt/vol : 

Level:  (low/med) 

%  Moisture:  not  dec. 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume: 

CAS  NO. 


Case  No. :  20316 
SOIL 

5.0  (g/rriL)  G 
LOW 
7 

ID:  0.53  (mm) 
_ _(uL) 

COMPOUND 


Contract:  9420972 
SAS  No. : 


BG-001-1 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sample  ID:  2031613 

Lab  File  ID:  N6042.D 

Date  Received:  04/07/94 

Date  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloromethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromomethane 

11 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2  —  -  --  --  -  -Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroe thene  ( total ) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1 , 2-Di  chloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1,1.1-  Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichloromethane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichlorooropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1.3 -Diehl oropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1.2 -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 r ahs -1,3- Dichloropropene _ 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4  -Methvl  -  2  -  Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

1 27-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Stvrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


(’000036 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 


Sample  wt/vol: 


5.0  (g/mL)  G 


Level:  (low/med)  LOW 


Moisture:  not  dec.  7 


GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume: 


ID:  0.53  (mm) 


Number  TICs  found:  0 


BG-001-1 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sanple  ID:  2031613 

Lab  File  ID:  N6042.D 

Date  Received:  04/07/94 

Data  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor :  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  VOA-TIC 


1)000037 


3/90 


EPA  SAMPLjE  no. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


BG-001-2 


SAS  No.:  SDG  No,:  20316 

Lab  Sample  ID:  2031614 
Lab  File  ID:  N6043.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

'■/5-01-4 - Vinyl  Chloriae 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1,1  -Dichloroet  hene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1,2  -Di  chloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

71  -RR-6 - 1 , 1 ,  i-Tri  chloroe  thane 

11 

u 

- Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

7R-ft7-5 - 1.2  -Dichloronrooane 

11 

u 

1  0061  -01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01  -6 - Trichloroethene 

11 

u 

174-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

7q_no-5 - 1.1.2  -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

!  11 

u 

10061-02-6 - 1 rans  -1,3  -Dichloropropene _ 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

1  na-i  0-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -  Hexanone 

•  11 

u 

177-18-4 - Tetrachloroe  t  hene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2, 2- Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

1 00-41-4 - Ethvlbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Stvrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


1)000038 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Saitple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column: CAP  .  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 

Number  TICs  found:  7 


BG-001-2 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031614 
Lab  File  ID:  N6043.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

METHYL-ETHYL  BENZENE  ISOMER 

RT 

17.610 

18.300 

19.190 

19.420 

20.250 

20.820 

21.060 

EST.  CONC. 

33 

18 

60 

81 

40 

11 

16 

Q 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

1 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


0000039 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYTEST  ENV  INC 


Lab  Name: 

Lab  Ccxie:  NYTEST 
Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture:  not  dec. 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume: 

CAS  NO. 


Case  No. :  20316 
SOIL 

5 . 0  (g/mL)  G 
LOW 
9 

ID:  0.53  (mm) 
_ (uL) 

COMPOUND 


Contract :  9420972 
SAS  No .  : 


BG-001-3 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sanple  ID:  2031615 

Lab  File  ID:  N6044.D 

Date  Received:  04/07/94 

Date  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Di  chloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

71-55-6 - -1. 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1, 2-Dichloroprcpane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2- Trichloroe  thane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 r ans -1,3- Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Te  t  rachloroe  t  hene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tet  rachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


IJ000040 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sanple  ID:  2031615 

Sarrple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G  Lab  File  ID:  N6044.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  04/07/94 

%  Moisture:  not  dec.  9  Data  Analyzed:  04/12/94 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm)  Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  foimd:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  VOA-TIC 


uaooo4i 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 
Sairple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  g 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  /uLl 


Contract;  9320415 

SAS  No. : _ SDG 

Lab  Sanple  ID: 

Lab  File  ID;  N2896 _ 

Date  Received ;  09/21/93 

Date  Analyzed :  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ i .0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


1-lBl*- 


No.; 


1824201 


CAS  NO.  COMPOUND 


CC»JCENTRATIC»T  UNITS; 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloranethane 

10 

u 

/4-aj-9 - Bromcm^  thane 

10 

u 

/ 5-0 1-4 - ^Vinyl  chloride 

10 

u 

75  00-3- — Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

7 

BJ 

6/-64-1 - Acetone 

9 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

y  b  -5  5  -4 - 1 , 1  -Dichloroe  thene 

10 

u 

75  34  3  -  - 1/ 1-Dichloroe thane 

10 

u 

540-59-0  - - 1/2-Dichloroe thene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1/2-Dichloroe  thane 

10 

u 

/  tf-y  j-3 - 2-Butanone 

10 

u 

7 1-55-6  “1/1/ 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-25-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75  27  4 - - Drcaixxiichloroine thane 

10 

u 

y  6  8  /  -5  - 1 , 2  — Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124  48-1-  Dibromochlorome thane 

10 

u 

79-00-5  1/1/2 -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

r  -  10 

u 

100  61—02—6  trans-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25  -2 - Bromof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4 -Methyl-2 -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  “Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroe  thene 

10 

u 

5  "1/ 1/2, 2 -Tetrachloroe thane 

10 

u 

108-88—3 - Toluene 

10 

u 

108-90 -7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10  1 

J 

100-42-5 - Styrene 

10  1 

J 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10  1 

J 

0000018 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  18242S  SAS  No.:  _  SDG 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  1824201 


Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (nr.) 


Lab  File  ID:  N2896 _ 

Date  Received;  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


0000019 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO- 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  No.; 


Lab  Sample  ID;  1824202 
Lab  File  ID:  N2897 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed;  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


COJCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  Ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlor  cxnethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroeth^e 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

8 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

7 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1 , 1 -Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59  - 0 - 1 , 2 -Dichloroethene  ( total ) 

11 

u 

67-66-3 - -Chlorof  orm 

11 

u 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

11 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11  . 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - — cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethe  ne 

11 

u 

124-48-1 - ^Dibrcanochloromethane 

11 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2 -Tr  ichloroet  hane 

11 

u 

7 1-43-2 - ^Benzene 

:  -  11 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - ^Bromof  orm 

■  11 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-7  8-6 - 2 -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - ^Tetr  achloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2, 2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242s 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (imi) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


1-lB?*. 


Contract:  9320415  _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824202 
Lab  File  ID:  N2897 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  7492708 

Butanoic  acid,.  2-butoxy-l~ine 

25.21 

13 

JN 

0000021 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Naire:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No,:  18242S  SAS  No,:  _  SDG  No,: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5,0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( Icw/med )  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  24 

GC  Column:  CAP _  ID;  0,530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1824203 
Lab  File  ID:  N2898 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


7  4-87  -3 - Chloronethane 

13 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

13 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

13 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

13 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

8 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

9 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

13 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

13 

U 

75-34-3 - 1^  1-Dichloroe  thane 

13 

U 

540-5  9-0 - 1 , 2 -Dichloroe thene  ( total ) _ 

13 

U 

67-66-3 - Chloroform 

13 

U 

107-06 -2 - 1 , 2 -Dichloroe  thane 

13 

U 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

13 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

13 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

13 

u 

75-27-4 - Brcmodichlorcme  thane 

13 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

13 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

13 

u 

79-01-6 - - — ^ - Trichloroethene 

13 

u 

124-48-1 - Dibromochloroma  thane 

13 

u 

79-00-5 - 1, 1,2 -Trichloroe  thane 

13 

u 

71-43-2 - Benzene 

13 

u 

10061-02-6 - trans-l,3-^)ichloropropene 

■  13 

u 

75-25-2 - ^Bromof  om 

\  .  13 

u 

108-1 0-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

13 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

13 

u 

127-18  -4 - Tetrachloroethene 

13 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

13 

u 

108-88 -3 - Toluene 

13 

u 

108-90 -7 - Chlorobenzene 

13 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

13 

u 

100-42-5 - Styrene 

13 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

13 

u 

FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  24 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


1~1B3> 


SDG  No. 


Lab  San^le  ID:  1824203 
Lab  File  ID:  N2898 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000023 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Leve 1 :  ( low/ med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  8 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


1-002-1 


SAS  No. : .  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031604 
Lab  File  ID:  N6010.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


74-87-3 - Chloromethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

7S-m-4 - Vinyl  Chloride 

11 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ---Methylene  Chloride 

2 

JB 

67-64-1 - Acetone 

29 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-15-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1 , 1 -Diehl  oroethane 

11 

u 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1,2-  Dichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

71  _rc;-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

7q_s?7_4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -Diehl  oropropane 

11 

u 

1  0061 -01 -5 - cis-1.3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01  -6 - Trichloroethene 

11 

u 

1 24-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

79-00-5 - 1.1.2  -Trichloroe  thane 

11 

u 

71  -43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans -1,3- Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

1  na-i  0-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

177-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

1 08-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

1  00-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Stvrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


1)0000]  6 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  8 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (ram) 

Soil  Extract  Volume:  (uL) 


1-002-1 


Contract:  9420S72 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Satrple  ID:  2031604 
Lab  File  ID:  N6010.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

II 

11 

O  11 

II 

II 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


11000017 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST 

Case  No. :  20316 

SAS  No. 

:  SDGNo.:  20316 

Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  Sample  ID:  2031605 

Sample  wt/vol: 

5 . 0  (g/mL)  G 

Lab  File  ID:  N6011.D 

Level:  (low/med) 

LOW 

Date  Received:  04/07/94 

%  Moisture:  not  dec. 

6 

Date  Analyzed:  04/11/94 

GC  Column: CAP 

ID:  0.53  (ram) 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume: 

(uL) 

Soil  Aliquot  Volume:  (uL) 

CAS  NO. 

COMPOTIND 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 

74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

/5-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

/5-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

18 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1,1  -Dicbloroe  thene 

11 

u 

75-34-3 - 1,  i-Dicbloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dicnioroe thene  { total ) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

- 1, 1,  l-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Broraodi  chlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1,3  -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tri  chloroe  thene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Tri  chloroe  thane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans -1,3- Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Et  hylbenz  ene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


ooeoQie 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


1-002-2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No. :  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sattple  wt/vol :  r  .  (g/mL)  G 

Level :  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031605 
Lab  File  ID:  N6011.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

1 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


»K)00019 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column : CAP  ID :  0 . 53  (ram) 

Soil  Extract  Volume:  _ (xiL) 


1-002-3 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031606 
Lab  File  ID:  N6038.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(uL) 


74-^7-"^ - Chlorome  thane 

11 

U 

74-87-  9 - Bromome thane 

11 

u 

79-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

79-nn-7 - Chloroethane 

11 

u 

79-f)q-7 - Methylene  Chloride 

2 

JB 

97-84-1 - Acetone 

11 

U 

79-19-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

79_99-4 - 1,1  -Diehl  oroethene 

11 

U 

79-74-7 - If  l-Di chloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  { total ) 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

-|  07 -08 -7 - 1,2-Dichloroethane 

11 

U 

7R_97_i - 2-Butanone 

11 

u 

7T  -99-8 - If  1,1-Trichloroethane 

11 

u 

99-77-8 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

79-77-4 - Bromodichloromethane 

11 

u 

78-87-8 - 1.2-Dichloropropane 

11 

u 

1  0091  -01  -8 - cis-1.3-Dichloropropene 

11 

u 

78-01  -8 - Trichloroethene 

11 

u 

1  74-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

7Q-no-8 - 1 . 1. 2-Trichloroethane 

11 

u 

71-47-7 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans  -1,3-  Dichloropropene _ 

11 

u 

78-78-7 - Bromoform 

11 

u 

108-1  0-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

11 

u 

tt 

981-78-8 - 2-Hexanone 

11 

u 

177-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

T  00-41  -4 - Ethylbenzene 

11 

u 

TT 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

tt 

1770-7.0-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


noooozo 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Name: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 
GC  Column:CAP  ID:  0.53  (ram) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031606 
Lab  File  ID:  N6038.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Niomber  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  VOA-TIC 


0000021 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYTEST  ENV  INC 


Lab  Name: 

Lab  Code:  NYTEST 
Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture:  not  dec. 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volime: 

CAS  NO. 


Case  No. :  20316 
SOIL 

5 . 0  (g/mL)  G 
LOW 
6 

ID:  0.53  (mm) 
_ (loL) 

COMPOUND 


Contract:  9420972 
SAS  No. : 


1-002-3DUP 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sairple  ID:  2031607 

Lab  File  ID:  N6039.D 

Date  Received:  04/07/94 

Date  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromomethane 

11 

U 

7  5-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

/b-uo-3 - Chioroe  thane 

11 

u 

/b-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1,1  -Dichloroe  thene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1 -Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1, 2 -Dichloroe thene  (total) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2 -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

U 

79-00-5 - 1, 1 , 2 -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans  -1,3  -Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl  -  2  -  Pent  anone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


0000022 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Saitple  ID:  2031607 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G  Lab  File  ID:  N6039.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  04/07/94 

%  Moisture:  not  dec.  6  Data  Analyzed:  04/12/94 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm)  Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  VOA-TIC 


0000023 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242s 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/nL)  G 

Level :  ( low/med )  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No. 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  N2901 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


74-87-3 - Chlor  one  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

17 

B 

67-64-1 - Acetone 

15 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  ( total ) 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1 , 2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

7  8-87  -5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

11 

u 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

49 

10061-02-6 - trans-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - ^Bromof orm 

-  11 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

59 1-7  8-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

150 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

12 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

70 

0000024 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGEANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


^  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _ _ (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanfile  3CD:  1824207 
Lab  File  ID;  N2901 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 
Dilution  Factor:  _ l.Q 


Soil  Aliquot  Volume; 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS; 

Number  TICs  found:  — 9  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  case. 

Q 

1.  78784 

Butane,  2-methyl- 

3.42 

23 

ON 

2.  0 

Unknown 

4.61 

7 

JN 

3.  0 

Un3cnown 

6.29 

10 

JN 

4.  0 

UnJoiown 

7.51 

16 

JN 

5.  108872 

Cyclohexane,  methyl- 

9.71 

31 

JN 

6.  0  . 

Unknown 

19.21 

7 

JN 

7.  0 

Unknown 

20.27 

6 

JN 

8 . 

UNKNOWN  SILOXANE 

21.32 

33 

J 

9. 

UNKNOWN 

21.43 

6 

J 

0000025 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATUxE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naire:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242S  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/irtL)  G _ 

Level:  (low/insd)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  N2916 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


74-87“3 - Chlorcmethane 

11 

U 

74-83-9 - ^Bromoms  thane 

11 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

U 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 — - ^Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-6 4-1 - ^Acetone 

11 

B 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - l,2HDichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1  /  2 K>ichloroe  thane 

11 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - ^Brontxiichlorcme  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2-^ichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - -Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1/1/2 -Tr  ichloroethane 

11  • 

u 

1 

7 1-43-2 - ^Benzene 

23 

1 

10061-02-6 - trans-l,3HDichloropropene 

;  11 

u 

75-25-2 - Brociof  orm 

.  •  •  11 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pent  anone 

11 

u 

5  9 1-7  8-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

70 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

8 

J 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

39 

000002G 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOrAni£  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  18242s 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G 

Level :  ( low/med )  LCW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 9 


1-3B1RE 

Contract:  9320415  _ 

SAS  No.;  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  N2916 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 


GC  Column;  CAP _  ID;  0.530  (mm) 


Dilution  Factor:  1.0 


Soil  Extract  Volime: 


Soil  Aliquot  Volime; 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  — 6  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


0000027 


F<»M  I  VQA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


^  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242s  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Samp: 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _  Lab  File 


1-3BZ** 


SDG  NO.: 


Sanple  wt/vol :  _ 5^ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  26 


GC  Column:  CAP 


Soil  Extract  Volume: 


CAS  NO. 


ID:  0,530  (mm) 
_  (UL) 

COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  1824208 

Lab  File  ID:  N2902 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1,0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 

CONCENTRATIC^T  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107- 06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5 — 

79- 01-6 - 

124-48-1 - 

79-00-5 - 

71-43-2 - 

10061-02-6 - 

75-25-2 - 

108- 10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


- Chlorcmethane^ _ 

- Bromome  thane  _ 

- ^Vinyl  chloride  _ 

- Chloroethane_ _ 

- ^Methylene  Chloride _ 

- ^Acetone _ 

- Carbon  Disulfide _ 

- 1 f 1-Dichloroethene _ 

- 1  /  1-Dichloroethane _ 

- 1 / 2 -Dichloroethene  ( total ) 

- Chloroform _ _ _ ’ 

- 1 , 2  -Dichloroethane^^^ _ 

- 2 -Butanone _ 

- 1/ 1/ 1-Trichloroe thane _ 

- Carbon  Tetrachloride^ _ 

- Bromodichlorome  thane _ 

- 1  ^  2-Dichloropropane 

- c is -1 , 3 -Dichlor opropene _ 

- Trichloroethene _ 

- Dibramochlorome thane _ 

- 1 ,1/2 -Trichloroe thane 

- Benzene _ _ _ ~ 

- ^trans  -1,3  -Dichloropropene 

- Brcmpform  _ ~ 

- 4 -Methyl-2 -Pentanone _ 

- 2  -Hexanone _ 

- Tetrachlor^thene 

- 1 ,1,2, 2-Tetrachloroethane _ 

- Toluene _ _ 

- Chlorobenzene  _ 

- ^Ethylbenzene^^ _ _ _ 

- Styrene _ 

- Xylene  (total) 


14 

U 

14 

U 

14 

u 

14 

u 

12 

BJ- 

25 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

8 

J 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

'  14 

u 

14 

u 

14 

u 

,  -  14 

u 

'  14 

u 

'  '  14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

14 

u 

0000028 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18242S 
Matrix;  (soil/water)  soil 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level;  (low/ined)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  2^ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No.; 


1-3B2 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824208 
Lab  File  ID:  N2902 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000029 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18242S 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level :  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  N2903 _ 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 

Ca^CFNTRATIC»?  UNITS:, 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Contract:  9320415 


SAS  No.: 


1-3B3> 


No.: 


1824209 


74-87-3 - Chlor  cmethane 

12 

U 

74-83-9 - Bronone  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

u 

75-00-3 - Chlor  oe  thane 

12 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

8 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

12 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1,  l-Dichloroethene 

12 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

12 

U 

540  59-0  -  1,2-Dichloroethene  (total) 

12 

U 

67-66-3 - Chlor  of  onn 

12 

U 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

12 

U 

78-93-3 - 2-Butanone 

12 

u 

71-55-6 - 1 ,1,1  -Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4  -  Brcmodichlorome  thane 

12 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Die  hloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

12 

u 

79-01  6  Trichloroethene 

12 

u 

124  48  1  -  -Dibrcmochloronrethane 

12 

u 

79-00-5 - 1, 1,2 -Trichloroethane 

12 

u 

7 1-43-2 - ^Benzene 

-  12 

u 

10061-02-6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

12 

u 

75-25-2 - ^Bromo  form 

'  '  12 

u 

108-1 0-1 - 4  -Methyl-2-Pentanone 

12 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5  —  -1 , 1 , 2 , 2 -Tetrachloroethane 

12 

u 

108—8  8— 3— —————Toluene 

12 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

12 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-4  2-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

12 

u 

0000030 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Ccxde:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/nL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  15 

GC  Colimn:  CAP _  ID:  0,530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824209 
Lab  File  ID:  N2903 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1,0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


_(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000031 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO. 


1-3B3D 


T.ah  Naire;  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract;  9320415 


Lab  Code:  NYTEST 

Case  No.:  18242S 

SAS  No.:  SDG 

No. : 

Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  Sample  ID: 

1824210 

Sanple  wt/vol: 

5.0  (q/mL)  G 

Lab  File  ID: 

N2904 

Level:  (Icw/med) 

LOW 

Date  Received: 

09/21/93 

%  Moisture:  not  dec. 

14 

Date  Analyzed: 

09/24/93 

GC  Column:  CAP 

ID:  0.530  (mm) 

Dilution  Factor :  1.0 

Soil  Extract  Volume: 

(UL) 

Soil  Aliquot  Volume:  (uL) 

CONCENTRATI(»I  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcroet  hane 

12 

U 

74-83-9 - ^Bromone  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinvl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

U 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

7 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

13 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

12 

U 

75-34-3 - 1 ,  iHOichloroethane 

12 

u 

540-5  9-0 - 1 , 2 -Dichlor oethene  ( total ) _ 

12 

U 

6  7  5  -3 - -Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1 , 2-Dichloroethane 

12 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

12 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

7  5-27-4 - Bromodichlorcme  thane 

12 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - ^ - Trichloroethene 

12 

u 

124-48-1 - ^Dibromochlorcme  thane 

12 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

-  12 

u 

10061-02-6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

;  12 

u 

75-25-2 - ^Bromoform 

'  '  12 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

12 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

12  ■ 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2 -Tetrachloroethane 

12 

u 

108-8  8-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

12 

u 

0000032 


Fcam  I  voA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


XENTAa 

LIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  tno 

Contract* 

1-3B3D 

Lab  Code:  NYTEST 

Case  No. :  18242S 

SAS  No. :  sna 

No. : 

Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  Sarple  ID; 

1824210 

Sanple  wt/vol: 

-  5.0  (g/mL)  G _ 

Lab  File  ID: 

N2904 

Level:  (low/med) 

LOW 

Date  Received: 

09/21/93 

%  Moisture:  not  dec. 

_ 14 

Date  Analyzed: 

09/24/93 

GC  Column:  CAP 

_  ID;  0.530  fnm) 

Dilution  Factor :  1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  ^uL^ 

Soil  Extract  Volume: 

(UL) 

Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


0000033 


form  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18242s  SAS  No.: 


SDG  No.; 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 


Sample  wt/vol; 


5.0  (g/mL) 


Lave  1 :  ( low/med )  LOW 


%  Moisture:  not  dec.  5 


GC  Column:  CAP 


Soil  Extract  Volume: 


ID:  0.530  (Ein) 


Lab  Sample  ID:  1824204 


Lab  File  ID:  N2899 


Date  Received:  09/21/93 


Date  Analyzed:  09/24/93 


Dilution  Factor: 


Soil  Aliquot  Volume: 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107- 06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5 — 

79- 01-6 - 

124-48-1 - 

79-00-5 - 

71-43-2 - 

10061-02-6 - 

75-25-2 - 

108- 10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


- Chloranethane _ 

- Bramome  thane _ 

- ^Vinyl  chloride _ 

- -Chloroethane^ _ 

- ^Methylene  Chloride _ 

- Acetone _ _ _ 

- Carbon  Disulfide _ 

- 1 , iHDichloroethene _ 

- 1, 1-Dichloroe  thane _ 

- 1 , 2 -Dichloroethene  ( total ) 

- Chloroform  _ 

- 1 , 2  -^ichloroe thane _ 

- 2 -Butanone _ 

- 1 r i / 1-Trichloroethane _ 

- Carbon  Tetrachloride _ 

- Bromodichlorome  thane _ 

- 1 , 2 -Dichloropropane _ 

- cis-1 , 3-Dichloropropene _ 

- Trichloroethene _ 

- Dibromochlorome  thane _ 

- 1 / 1 , 2-Trichloroethane _ 

- Benzene _ 

- trans  -1 , 3  -Dichloropropene _ 

- Brcmoform  _ 

- 4 -Methyl-2 -Pentanone _ 

- 2  -Hexanone^ _ 

- Tetrachloroethene _ 

- 1  / 1  ;>  2 , 2-Tetrachloroethane _ 

- Toluene _ _ _ 

— -Chlorobenzene^ _ 

- Ethylbenzene^^ _ 

- Styrene _  _ 

- ^Xylene  (total) _ 


11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
21  B 
88 

11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
25 

11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
96 

11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
11  U 
iOO  E 
11  U 
51 

11  U 


0000034 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


^  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  vrt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1824204 
Lab  File  ID:  N2899 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 


-(UL) 


Number  TICs  found:  9 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  78784 

Butane,  2-methyl- 

3.41 

110 

JN 

2.  107835 

Pentane,  2-fflethyl- 

4.62 

33 

JN 

3.  96377 

Cyclopentane,  methyl- 

6.28 

40 

JN 

4.  110827 

Cyclohexane 

7.50 

73 

JN 

5.  108872 

Cyclohexane,  methyl- 

9.72 

140 

JN 

6.  624293 

Cyclohexane,  1,4 -dimethyl-. 

11.66 

21 

JN 

7.  1653403 

1-Heptanol,  6-methyl- 

12.13 

22 

JN 

8.  3073663 

Cyclohexane,  1,1, 3 -trimethyl 

13.81 

100 

JN 

9.  526738 

Benzene,  1,2, 3 -trimethyl- 

20.27 

26 

JN 

0000035 


FORM  I  VOA-TTC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Nains:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.;  _  SDG  No.: 

Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/voi:  1.0  (g/inL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1824204 
Lab  File  ID:  N2915 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed :  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ LjO 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATICX^  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - 

- Chlorccnethane 

1 

cx> 

u 

1 

1 

- Bromome  thane 

75-01-4 - 

- ^Vinyl  Chloride 

75-00-3 - 

- Chloroe  thane 

75-09-2 - 

- ^Methylene  Chloride 

67-64-1 - 

- ^Acetone 

75-15-0 - 

- Carbon  Disulfide 

75-35-4 - 

- 1 , 1-Dichloroethene 

75-34-3 - 

- 1, 1-Dichloroe  thane 

540-59-0 - 

- 1,2-Dichloroethene  (total) 

67-66-3 - 

- Chloroform 

107-06-2 - 

- 1 , 2-Dichloroethane 

78-93-3 - 

- 2-Butanone 

71-55-6 - 

- 1,1, 1-Trichloroe thane 

56-23-5 - 

- Carbon  Tetrachloride 

75-27-4 - 

- Bromodichlorane  thane 

78-87-5 - 

- 1 , 2-Dichloropropane 

10061-01-5- 

- cis-1 , 3-Dichloropropene 

79-01-6 - 

- Trichloroethene 

124-48-1 - 

- Dibromochlorcce  thane 

79-00-5 - 

- 1 , 1 , 2-Trichloroethaiie 

71-43-2 - Benzene 


1006 1-02-6 - trans  -1 , 3-Dichloropropene 

75-25-2 - ^Bramof  orm _ 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2 -Pentanone _ 

591-78-6 - 2-Hexanone _ 

127  -18-4 - Tetrachloroethene _ 

79-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane^ 

108-88-3 - Toluene _ 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene 


100-41-4 - ^Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 


53 

U 

53 

U. 

53 

U 

53 

U 

18 

BDJ 

44 

BDJ 

53 

U 

53' 

U 

53 

U 

53 

u 

53 

u 

53  i 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

15 

DJ 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

53 

u 

52 

DJ 

53 

U 

53 

u 

53 

u 

26 

DJ 

0000036 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOIATIEE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  1.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


1~4B1DL 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824204 
Lab  File  LD:  N2915 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed :  09/25/93 

Dilution  Factor;  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

3.42 

31 

J 

2.  108872 

CTLCOHEXANE,  METEBTL- 

9,73 

27 

JN 

3. 

UNKNCWN 

13.80 

59 

J 

0000037 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No. 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  20 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (m) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1824205 
Lab  File  ID:  N3022 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CC^CENTRATICN  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlorcmethane 

12 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  chloride 

12 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

200 

B 

67-64-1 - ^Acetone 

110 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35  4  —  -1,1-Dichloroethene 

12 

U 

7  5-34-3 - 1 , 1-Dichloroethane 

12 

U 

540-59-0 - l,2-^>ichloroethene  (total) 

12 

U 

67-66-3 - Chloroform 

12 

U 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

12 

U 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

24 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

12 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

U 

7  5-27-4 - Bromodichloromsthane  | 

12 

u 

78-87-5 - 1,2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - c  is  - 1 , 3  -Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

12 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

12 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2 -Trichloroethane 

12 

u 

7 1-43-2 - —Benzene 

i  .•  -  12 

u 

10061-02-6 - trans-1 , 3 -Dichloropropene 

12 

u 

75-25-2 - ^Bromof  orm 

12 

u 

108  -10-1 - 4  -Methyl-2 -Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1 , 1 , 2 , 2 -Tetr  achloroethane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - Ethy  Ibenz  ene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

12 

u 

0000038 


FORM  I  VQA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELy  IDENTIFIED  COKPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242s 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5,0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  20 

GC  Column:  CAP _  ID:  0,530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


1-4B2> 


SAS  No,:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824205 _ 

Lab  File  ID:  N3022 _ 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 

Dilution  Factor:  _ 1,0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000039 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


I 


i 


4 

i 


i. 

> 


I 


! 


Lab  Name:  NYTSST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/iriL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


SDG  No.: 


Lab  Sanple  ID:  1824206 
Lab  File  ID:  N2900 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1*0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  Q 


74-87-3 - 

- -Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - 

- Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - 

- ^Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - 

- -chloroe thane 

10 

u 

75-09-2 - 

- ^Methylene  Chloride 

7 

BJ 

67-64-1 - 

- ^Acetone 

3 

J 

75-15-0 - 

- -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 

- 1 , 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 

- 1 , 1-Dichloroe thane 

10 

u 

540-59-0 - 

- 1 , 2-Dichloroethene  (total ) _ 

10 

u 

67-66-3 - 

- -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 

- 1 , 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 

- 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 

- 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - 

- Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

1 

1 

1 

1 

\ 

(N 

1 

in 

- Bromodichlorome thane 

10 

u 

78-87-5 - 

- 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5— 

- cis-1 / 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - 

- Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - 

- Dibronochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 

- 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - 

- Benzene 

-  10 

u 

10061-02-6— 

- trans -1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - 

- ^Bronoform 

10 

u 

108-10-1 - 

- 4-Methyl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 

- 2-Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - 

- Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 

- 1 ,1/2 / 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - 

- Toluene 

10 

u 

108-90-7 - 

- Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - 

- Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - 

- Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - 

- Xylene  (total) 

10 

u 

0000040 


FORM  I  VOA 


3/90 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Najue:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


1-4B3  <■ 


Matrix:  (soil/water)  soil 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found;  0 


Lab  Sample  ID:  1824206 _ 

Lab  File  ID;  N2900 _ 

Date  Received:  09/21/93 

Date  Anailyzed;  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ _ ^(uL) 

CONCENTRATION  UNITS; 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  COi^C. 

Q 

0000041 


FORM  I  VOA-TIC 


/on 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


2-lBl  ^ 


Lab  Sanple  ID:  18242 16 
Lab  File  ID:  N2918 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/inL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ LjO 


CAS  NO. 


CC^IPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - -Chlorcmethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromcone  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

3 

BJ- 

67-64-1 - Acetone 

11 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-^ichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1 , 1 -Dichloroe  thane 

11 

u. 

y 

540-59  - 0 - 1 , 2  HDichloroethene  ( total ) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06 -2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichlor  opropane 

11 

u 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

y 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

11 

u 

124-48 - 1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroethane 

11 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

. .  11 

u 

10061-0 2-6 - trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromo  form 

11 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

y 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42 -5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

11 

u 

0000042 


FORM  I  VQA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYiEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moistxare:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 


Lab  Sample  ID:  1824216 
Lab  File  ID:  N2918 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000043 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATIIiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-lB2> 


Lab  Sample  ID:  18242 17 
Lab  File  ID;  N2919 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Tr^h  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Leve  1 :  ( low/med )  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor :  _ 1*Q 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloranethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromomethane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

U 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

2 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

5 

BJ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1^  1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1  f  1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1  f  2-Dichloroethane 

11 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 1, 1^1-Trichloroe  thane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

U 

75-27-4 - Bromodichlorcme  thane 

11 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-0 1-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

:u 

79—0 1—6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibramochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

11 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

**  ■  11 

u 

10061-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

U 

10810-1  -  4  Methyl-2 -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

11 

u 

127-18  -4 - Tetrachloroethene 

11  ^ 

u 

79-34-5 - 1 . 1, 2 ,2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

U 

100-42-5 - Styrene 

11 

u' 

1330-20-7 - ^Xvlene  (total) 

11 

u 

0000044 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242S  SAS  No- 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/ined )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0,530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


2~1B2> 


SDG  No. 


Lab  Sample  ID:  1824217 
Lab  File  ID:  N2919 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000045 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  KO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Nams:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarrole  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 2 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  San5>le  ID:  1824218 
Lab  File  ID:  N2920 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO. 


C<»lPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CMJCENTRATICXI  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(Uli) 


7  4“87-3 - -Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3  —  -Chloroethane 

10 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

3 

BJ 

67-64  -1 - ^Acetone 

5 

BJ 

75-15  0  -  -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75  34  3  1,1-Dichloroethane  ' 

10 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (totad.) 

10 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78  93  3  -  -  2-Butanone 

10 

u 

71-55  6  -  -1, 1, 1-Trichloroe thane 

10 

u 

56  23-5  -  -Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75  27-4  -Bromodichloromethane 

10 

u 

78  87-5  -  l,2H0ichloropropane 

10 

u 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

79  01  6  -  -Trichloroethene 

10 

u 

124  48  1  -t>ibroinochloronie thane 

10 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

.  .  10 

u 

10061  02  6  -trans- 1,3 -Dichloropropene 

; '  10 

u 

75-25-2 - Bronof  orm 

10 

u 

108—10  - 1 - - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

10 

u 

591  78  6  -  2-Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5  -  -1/1,2,2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

I 


0000046 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOIATHE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELy  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242s  SAS  No.:  _  Six;  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 2 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (ran) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  sample  ID:  1824218 
Lab  File  ID:  N2920 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found;  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

CCttiPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000047 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO 


} 

1 


1 


I-ab  Nan^:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No*:  18242S  SAS  No*:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarrple  wt/vol:  5*0  (g/mL)  G 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  14 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1824213 
Lab  File  ID:  N2917 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ Li® 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlorocve  thane 

12 

U 

74-83-9 - ^Bramome  thaine 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

17 

B 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1^  l^ichloroethene 

12 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

12 

u 

540-59-0 - l,2H0ichloroethene  (total) _ 

140 

67-66-3 - -Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

12 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

4 

J 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - Broinodichlorome  thane 

12 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

12 

u 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

12 

iU 

79-0 1-6 - Trichloroethene 

100 

1 

124-48 - 1 - Dibromochlorome  thane 

1  12 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

1  ^2 

|u 

7 1-43-2 - Benzene 

12 

u 

10061-02-6 - trcins-l,  3 -Dichloropropene 

12 

lU 

75-25-2 - Bromoform 

12 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pent  anone 

12 

jU 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2, 2-0?etrachloroethane 

12 

u 

108-88 -3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

2 

J 

0000048 


FC«M  I  VOA 


3/90 


lE 

VOIJVTILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  Lew 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0,530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-2B1*. 


SDG  No.j 


Lab  San^le  ID:  1824213 
Lab  File  ID:  N2917 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed :  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found: 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  107391 

1~PENTENE,  2 , 4 , 4--TRIMETHYL~ 

8.73 

16 

JN 

2.  5911046 

NONANE,  3-METHYI.- 

16.33 

7 

JN 

3.  7320378 

OXIRANE,  TETRADECVI,- 

17.23 

17 

JN 

4.  13151990 

CYCLOOCTANE,  1,4-DIMETHYI,-, 

18.20 

6 

JN 

5.  98828 

BENZENE,  ( 1-METHYLETHYI,) - 

19.95 

7 

JN 

6.  526738 

BENZENE,  1,2, 3 -TRIMETHYL- 

20.27 

18 

JN 

0000049 


FC»M  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-2B2> 


Lab  Sainple  ID:  1824214 
Lab  File  ID:  N2908 


Lab  Nanve:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  11 

GC  column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1^ 

soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO. 


COIPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


74-87-3 - Chlorcmethane 

11 

U 

74-83-9 - ^Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

20 

B 

67-64-1 - ^Acetone 

16 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1. 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1  r  1-Dichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2 -Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 . 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloroproicane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichlor  oethene 

11 

u 

124-48-1-T - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1*1^2  -Tr  ichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - ^Benz  ene 

•'  ■  11 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - ^Bromo  form 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - ^Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

11 

u 

0000050 


rVMDM  T  X7/^7V 


*>  /n  A 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-2B2^^ 


Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  18242S 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ ll 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mu) 

soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  _ 0 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824214 _ 

Lab  File  ID:  N2908 _ 

Date  Received;  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS; 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000051 


FC«M  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATHiE  organics  analysis  data  sheet 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/niL)  G _ 

Level :  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 7 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824215 
Lab  File  ID:  N2909 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1_^ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATIOT  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  Ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlor  one  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chlor  oe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

29 

B 

67-64-1 - ^Acetone 

28 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1 , 2 -Die hlorce thene  ( total ) 

150 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

11 

U 

78-93 -3 - 2  -Butanone 

4 

J 

71-55-6 - 1, 1,1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - -Bromodichloron^  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis  -1,3  -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - : - Trichloroethene 

120 

124-48- 1 - Dibramochlorome  thane 

11 

u 

79-00  5  -  -1,1,2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromo  form 

.  11 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pent  anone 

11 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79  34-5-  1,1,2,2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

2 

J 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene  ' 

11 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

11 

u 

IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 7 

GC  Colimn:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (xoL) 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1824215 


Lab  File  ID: 


N2909 


Date  Received :  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/24/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 


A^) 


Number  TICs  found: 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  107391 

1-Pentene,  2,4,4-trimethyl- 

8.74 

9 

JN 

2.  31502144 

2-Nonen-l-^l,  (E)- 

17.26 

12 

ON 

3.  98828 

Benzene,  ( l-methylethyl) - 

19.95 

6 

JN 

4.  526738 

Benzene ,  1,2,3 -trime thyl- 

20.27 

14 

JN 

0000053 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


1 


] 

I 

] 

I 

i 

J 

a 

i 

i 

1 

1 

1 


1 

1 

! 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nair^:  NYTEST  ENV  INC 


Contract;  9320415 


2-2B3a 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242S  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No.: 


Lab  Saiiple  ID:  1824219 
Lab  File  ID:  N2921 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Analyzed:  09/25/93 

Dilution  Factor:  _ 1>0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


7  4-87  -3 - Chloronethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

5 

BJ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06  -2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

11 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Broirodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2 -Dichloropropane 

11 

u 

10061-0 1-5 - cis-1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-4  8-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

7 9 -00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane  ' 

11 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

11 

u 

10061 -02-6 - trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

1 0  8-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42 -5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

-  _  _  _ 

11 

u 

FORM  I  VOA 


3/90 


0000054 


EPA  SAMPLE  NO. 


LA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/raL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  (loL) 


2-003-1 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031601 
Lab  File  ID;  N6007.D 
Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

U 

74-83-9 - Broraome  thane 

11 

U 

75-01-4 - Vinvl  Chloride 

11 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1,1  -Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

U 

71-55-6 - 1, 1. 1-Trichloroethane 

11 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

. 11 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -  Dichloroprc  pane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1,1.2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans  - 1 , 3  -  Di  chloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tet  rachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


0000024 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol :  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  6 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


2-003-1 


Contract:  9420972  _ 

SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031601 
Lab  File  ID:  N6007.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Niomber  TICs  found:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

1 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


tJ000025 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC  Contract : 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Sarrple  wt/vol: 

5.0 

(g/mL)  G 

Level:  (low/med) 

LOW 

%  Moisture:  not  dec. 

17 

GC  Column: CAP 

ID:  0, 

.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume: 

_(^lL) 

9420972 


2-003-2 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031602 
Lab  File  ID:  N6008.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

12 

U 

74-83-9 - Broraome  thane 

12 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

JB 

67-64-1 - Acetone 

12 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1, 1 -Dichloroethene 

12 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

12 

U 

540-59-0 - 1, 2 -Dichloroethene  (total) 

12 

U 

67-66-3 - Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1, 2 -Di  chloroe  thane 

12 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

12 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

12 

u 

78-87-5 - 1, 2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

12 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

12 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - Benzene 

12 

u 

10061-02-6 - 1 rans -1,3 -Dichloropropene 

12 

u 

75-25-2 - Bromoform 

12 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Per'.tanone 

12 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tet  rachloroethane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7-- . Xylene  (total) 

12 

u 

FORM  I  VOA 


l!00002S 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Name: 

Lab  Code:  NYTEST 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol :  5.0  (g/mL)  G 

Level :  ( low/med)  I/DW 

%  Moisture:  not  dec.  17 
GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 

Number  TICs  found:  0 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031602 
Lab  File  ID:  N6008.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Case  No. :  20316 


CAS  NUMBER 

1. 

RT 

■IH 

ti 

it 

11  o 

li 

II 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

i 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


V000027 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Leve 1 :  ( low/ med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  5 
GC  Column:CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  (uL) 


2-003-3 


Contract:  9420972  _ 

20316  SAS  No. :  SDG  No. :  20316 


Lab  Sairple  ID:  2031603 
Lab  File  ID:  N6009.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

U 

74-83-9 - B  r omome  t  hane 

10 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

U 

75-09-2 - Methyl ene  Chloride 

2 

JB 

67-64-1 - Acetone 

10 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

U 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1 , 2 -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1,1/  1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1, 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroet  hene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1, 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - 1 rans  -1,3  -Diehl  oropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Te  t  rachloroe  t  hene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


'’000028 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


2-003-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  not  dec .  5 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (ram) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


Lab  Sample  ID:  2031603 
Lab  File  ID:  N6009.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


Number  TICs  found:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

II 

II  o 

II 

11 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


0000029 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 7 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (rran) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


2-4B1 


SAS  No. : 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID; 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor 


1828101 

N2937 

09/23/93 

09/27/93 

1.0 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (iIL) 


CONCENTRATIC*^  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (Ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


7  4-87-3 - -Chlorcanethane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane _ 

75- 01-4 - ^Vinyl  Chloride _ 

75-00-3 - Chloroe  thane _ 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - ^Acetone _ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide _ 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane _ 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) 

67-66-3 - Chloroform _ 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane _ 

78-93  -3 - 2  -Butanone _ 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroe  thane _ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane _ 

78- 87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane _ 

1006 1-01-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene _ 

79- 01-6 - Trichloroethene 


124-48-1 - Dibramochlorome  thane _ 

79-00-5 - 1,  l,2-Trichloroethane__ 

7 1-43-2 - ^Benzene _ 

10061-02-6 - ^trans- 1,3  dichloropropene 

75-25-2 - Bromof  orm _ 

108  -10-1 - 4 -Methyl-2 -Pentanone _ 

591-78-6 - 2 -Hexanone _ 

12  7  -18-4 - Tetrachloroethene _ 

7  9  -34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

108-88-3 - Toluene _ 

108-90-7 - Chlorobenzene _ 

100-41-4 - ^Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - - - ^Xylene  (totcil) _ 


11 

U 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

4 

BJ 

9 

J 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

"f’OOOJS 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B1 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairole  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 7 

GC  column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1828101 _ 

Lab  File  ID:  N2937 _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

tKiOOOlG 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  OBGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B2 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

]>h  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LCW 

%  Itoistxire:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0*530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID;  1828102 _ _ 

Lab  File  ID:  N2938 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1*0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - 

— Chloranethane 

11 

U 

74-83-9 - - — 

— ^Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - 

—vinyl  Chloride 

11 

u 

75^00-3 - 

— Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - 

— ^Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - 

— ^Acetone 

74 

75-15-0 - 

— Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 

— 1 f 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 

— 1  f,  1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 

— 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

57^65-3 - 

—Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 

— 1  f  2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 

— 2-Butanone 

33 

71-55-6 - 

— 1,1, 1-Trichloroe  thane 

11 

u 

- - 

-- T>^+'-f“schloride 

11 

u 

75  27-4  -  - 

— Rromod  1  ch  1  nrome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 

— 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - 

— cis-1 , 3-Dichloropropene 

1  11 

u 

79-01-6 - 

— Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - 

— DibromDchlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 

— 1,1. 2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - 

— Benzene 

2 

J 

10061-02-6 - 

— trans-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - 

— Bromoform 

11 

u 

108-10-1 - 

— 4-Methvl-2-Pentanone 

'  11 

u 

591-78-6 - 

— 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - 

— Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 

— 1 .1.2,2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - 

— Toluene 

11 

u 

108-90-7 - 

— Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - 

— ^Ethylbenzene 

49 

100-42-5 - 

— styrene 

11 

1330-20-7 - r 

— Xylene  (total) 

260 

0 

FORM  I  VOA 


3/90 


OOOOOJ? 


lE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  {soil/water)  SOIL 

Saiqple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (Em) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  10 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  NO . : 


Lab  Sample  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  N2938 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  922281 

Heptane ,  3,4 -dimethyl- 

10.48 

230 

ON 

2.  871830 

Nonane ,  2 -methyl - 

17.31 

260 

ON 

3.  98828 

Benzene ,  ( 1-methylethyl ) - 

19.24 

520 

JN 

4.  526738 

Benzene ,  1,2,3 -tr ime thy 1- 

19.38 

290 

ON 

5.  17301303 

Undecane ,  3,8 -dimethyl - 

19.81 

410 

JN 

6.  526738 

Benzene,  1,2, 3-trin:)ethyl- 

20.35 

520 

JN 

7.  21078659 

1-Decanol,  2-ethyl- 

20.47 

420 

JN 

8.  106230 

6-Octenal,  3,7-dimethyl- 

21.09 

330 

JN 

9.  25340174 

Benzene,  diethyl - 

21.93 

230 

JN 

10.  535773 

Benzene ,  1  •methyl-3  -  ( 1  -methy 

22.13 

430 

JN 

11000018 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nan^:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  10 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  N2939 


Date  Received :  09/23/93 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor;  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlor  one  thane 

11 

U 

74-83-9 - Br  omome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

9 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

17 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06 -2 - 1  r  2  -Dichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

7  5-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87  -5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

1006 1-02-6 - ^trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

u 

108-10-1 - 4 -Methyl-2 -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88 -3 - Toluene 

5 

J 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - : - Xylene  (total) 

5 

J 

M0000J9 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

voiathe  organics  analysis  data  sheet 

TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-5B1 


Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 


Lab  Code:  NYTEST 

Case  No. :  18281 

SAS  No. :  SDG 

No. : 

Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  San^le  ID: 

1828103 

Sanple  wt/vol: 

5.0  (q/mL)  G 

Lab  File  ID: 

N2939 

Level :  { low/med ) 

LOW 

Date  Received: 

09/23/93 

%  Moisture:  not  dec. 

10 

Date  Analyzed: 

09/27/93 

GC  Column:  CAP 

ID;  0.530  (mm) 

Dilution  Factor 

■:  1.0 

Soil  Extract  Volume: 

(uL) 

Soil  Aliouot  Volume:  (uL) 

Number  TICs  found:  10 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  55429851 

Benzeneethanamine,  N~[  (penta 

21.33 

67 

JN 

2.  15869860 

Octane ,  4-ethyl- 

22.96 

15 

JN 

3.  25155151 

Benzene,  methyl (l-methylethy 

23.10 

19 

JN 

4,  4860031 

Hexa decane,  1-chloro- 

23.43 

27 

JN 

5.  17301234 

Undecane,  2, 6-dimethyl- 

24.45 

76 

JN 

6. 

UnJcnown  Allcane 

24.71 

18 

J 

7. 

Unknown  Alkane 

25.27 

14 

J 

8.  17301289 

Undecane ,  3,6  -dimethyl  - 

25.55 

29 

JN 

9.  26730143 

Tridecane,  7-methyl- 

25.96 

89 

JN 

10.  54105678 

Heptadecane,  2, 6 -dimethyl- 

27.18 

33 

JN 

(lOOOOcO 


FORM  I  VQA-nC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.; 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  IJ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (urn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  N2940 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CCWCENTRATICN  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(VL) 


74“87-3 - Chlorcsne  thane 

12 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

12 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

12 

u 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

7 

BJ 

67-64-1- - Acetone 

81 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

12 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-59-0 - l,2HDichloroethene  (total) 

12 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

12 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

48 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - Bromodichloroma  thane 

12 

u 

7  8-87-5  1/ 2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

12 

u 

124-4  8-1 - Dibromochlorome  thane 

12 

u 

79-00-5 - 1, 1/2-Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - Benzene 

2 

J 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

12 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

..  12 

u 

12 

u 

iuo  j.-- -n  "  ^-weTinyx— z-Fentanone 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Te  tr  achloroe  thene 

12 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroe  thane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

3 

J 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

27 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - - - Xylene  (total) 

140 

n000021 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELy  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level :  ( Icw/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  IB 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  10 


Lab  Sample  ID:  1828104 


Lab  File  ID: 


N2940 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CC^C. 

Q 

1.  15869860 

Octane,  4 -ethyl- 

17.31 

230 

JN 

2.  6069983 

Cyclohexane,  l-methyl-4-(l-jn 

18.75 

210 

JN 

3.  2847725 

Dec  ane ,  4 -me thy 1- 

19.18 

340 

JN 

4.  526738 

Benzene ,  1,2,3  -trimethy  1- 

20.33 

450 

JN 

5.  1678939 

Cyclohexane,  butyl- 

20.46 

370 

JN 

6.  13151343 

Decane,  3-inethyl- 

20.72 

280 

JN 

7.  526738 

Benzene ,  1,2,3  -trimethyl- 

21.52 

200 

JN 

8.  1074437 

Benzene,  1 -inethyl-3 -propyl- 

21.91 

290 

JN 

9.  1636391 

1, 1 '  -Bicyclopentyl 

22.08 

360 

JN 

10.  4431894 

Cyclohexane,  (cyclopentylmet 

23.48 

320 

JN 

M000022 

J 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-6B1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SAS  NO. : 


SDG  No . ; 


Lab  Sample  ID:  1828105 
Lab  File  ID:  N2960 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


-(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - 

- Chloromethane 

11 

U 

74-83-9 - 

- Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - 

- ^Vinyl  Chloride 

11 

U 

75-00-3 - 

- Chloroe thane 

11 

U 

75-09-2 - 

- ^Methylene  Chloride 

18 

B 

67-64-1 - 

- ^Acetone 

11 

u 

1 

1 

1 

\ 

o 

1 

to 

rH 

1 

in 

— -Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 

- 1 , 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 

- 1 , 1-Dichloroethane 

11 

u 

540-59-0 - 

- 1,2-Dichloroethene  (total) 

11 

u 

67-66-3 - 

- Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 

- 1 , 2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 

- 2-Butanone 

11 

u 

71-55-6 - 

- 1 , 1 , 1-Trichloroe thane 

11 

u 

56-23-5 - 

- Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - 

- Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 

- 1 f 2 -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - 

- cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - 

- Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - 

- ^Dibromochloroine  thane 

11 

u 

79-00-5 - 

- 1  / 1 , 2  -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - 

- Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 

- ^trans-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - 

- ^Bromoform 

.11 

u 

108-10-1 - 

- 4 -Methyl-2 -Pentanone 

11 

u 

591-78-6- 

- 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - 

- Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 

- 1 ,1,2, 2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - 

- Toluene 

11 

u 

108-90-7 - 

— -Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - 

- ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - 

- Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - i 

- Xylene  (total) 

11 

u 

"000023 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-6B1 


Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sarnie  ID:  1828105 _ 

Lab  File  ID:  N2960 _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SXLOXANE 

17.12 

49 

J 

2. 

UNKNOWN 

18.17 

20 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

21.33 

60 

J 

0000024 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moistiire:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract : 
SAS  No. : 


9320415 


SDG  No. : 


Lab  Sair5)le  ID:  1828106 
Lab  File  ID:  N2942 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (Ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane _ 

75- 01-4 - Vinyl  Chloride _ 

75-00-3 - -Chloroe  thane _ 

75-09-2 - Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - Acetone _ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide _ 

7  5-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane _ 

540-59  -0 - 1 , 2  -Dichlor oethene  ( total ) 

67^55-3 - Chloroform _ 

107- 06 -2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane _ 

7  8-93-3 - ^2-Butanone _ 

71-55-6 - 1, 1,  l-Trichloroethane___ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - ^Bromodichloroms  thane _ 

78- 87-5 - 1 , 2 -Dichloropropane _ 

10061-0 1-5 - cis  -1  g  3  -Dichloropropane _ 

79- 01-6 - Trichloroethene _ 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane _ 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane _ 

7 1-43-2 - ^Benzene _ 

10061-02-6 - trans-l,3«^ichloropropene_ 

75-25-2 - ^Bromof  orm _ 

108- 10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pent  anone _ 

591-78-6 - 2 -Hexanone _ 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene _ 

79-34-5 - 1  ^1^2,2  -Tetrachloroethane_ 

108-88-3 - Toluene _ 

108-90-7 - Chlorobenzene _ 

100-41-4 - ^Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - = - ^xylene  ( total ) _ 


11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

8 

BJ 

14 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

fiooooas 


FORM  I  VQA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  vt/vol:  5.0  (g/inL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 9 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  NO.: 


Lab  Sample  ID:  1828106 
Lab  File  ID;  N2942 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


soil  Aliquot  Volume: 


.(UL) 


Number  TICs  found: 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  18729481 

Cyclopentanol,  3 -methyl- 

17.69 

7 

JN 

2. 

VhkncMn 

00 

11 

J 

3.  6165442 

Cyclohexane ,  1 , 1 '  -  ( 1 , 4  -butan 

18.20 

8 

JN 

4.  4632013 

Cyclohexanol ,  2- ( 1-methylpro 

18.25 

13 

JN 

5.  112538 

1-Dodecanol 

21.52 

6 

JN 

6.  40702269 

3  -Cyclohexene-l-carboxaldehy 

26.58 

8 

JN 

0000026 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  JA 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No.: 


Lab  San^le  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  N2943 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - 

- Chlorcmethane 

12 

U 

74-83-9 - 

- Bromome  thane 

12 

U 

75-01-4 - 

- Vinyl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - 

- Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - 

- ^Methylene  chloride 

22 

B 

67-64-1 - 

- ^Acetone 

13 

75-15-0 - 

— -Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 

- 1 ,  l^ichloroethene 

12 

u 

75-34-3 - 

- 1  /  1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-59-0 - 

- 1 , 2 -Dichloroethene  ( total ) _ 

12 

u 

67-66-3 - 

— -Chlor  of  orm 

12 

u 

107-06-2 - 

- 1 , 2-Dichloroethane 

12 

u 

78-93-3 - 

- 2-Butanone 

12 

u 

71-55-6 - 

- 1  fl,  1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - 

- Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - 

- Bromodichlorome  thane 

12 

u 

78-87-5 - 

- 1 , 2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - 

- cis-1 , 3-Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - 

- Trichloroethene 

5 

J 

124-48-1 - 

- Dibromochlorome  thane 

12 

u 

79-00-5 - 

- 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - 

- Benzene 

3 

J 

10061-02-6 - 

- ^trans  -1 , 3  -Dichlor  opropene 

12 

u 

75-25-2 - 

- ^Bromoform 

.12 

u 

108-10-1 - 

- 4  -Methy  1-2-Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 

- 2-Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - 

- Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 

- 1  / 1  /  2 , 2-Tetrachloroethane 

12 

u 

108-88-3 - 

- Toluene 

35 

108-90-7 - 

— -Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - 

- ^Ethylbenzene 

5 

J 

100-42-5 - 

- Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - : 

i - Xylene  (total) 

33 

"000027 


FORM  I  VOA 


3/90 


VOLATILE 

IE 

ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

ERA  SAMPLE 

NO. 

TENTATTVELY 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

IDENTIFIED 

COMPOUNDS 

Contract:  9320415 

2-7B1 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

SAS  No.:  SDG 

No. : 

Matrijx:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  Sai[5)le  ID: 

1828107 

— 

Sanple  wt/vol: 

5.0 

(g/mL)  G_ 

_  Lab  File  ID: 

N2943 

- 

Level:  (Icw/iDed) 

LOW 

— 

Date  Received: 

09/23/93 

%  Itoisture:  not  dec. 

14 

Date  Analyzed: 

09/27/93 

GC  Column:  CAP 

.  ID; 

0.530  (mn) 

Dilution  Factor:  1-0 

Soil  Extract  Volume: 

_  (UL) 

Soil  Ali<quot  Volume: 

(UL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 2  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  55429851 

Benzeneethanamine ,  N-  [  ( penta 

21.33 

88 

JN 

2. 

Unknown 

25.78 

8 

J 

(1000028 

} 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  OKGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contxact: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  {g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  lA 

GC  column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 


9320415 


2-7B1PE 


SDG  No,: 


Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor 


1828107 

N2961 

09/23/93 

09/28/93 

1-0 


Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

12 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

U 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

25 

B 

67-64-1 - ^Acetone 

12 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

12 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-59- 0 - 1 , 2 -Dichlor oethene  ( total ) 

12 

u 

67-66-3 - Chloroform 

12 

u 

107-06 -2 - 1 , 2 -Dichlor  oe  thane 

12 

u 

78-93-3 - 2 -Butanone 

12 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

12 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Die  hlor  opropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - -Trichloroethene 

12 

u 

124-48 - 1 - Dibromochlorome  thane 

12 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - Benzene 

12 

u 

10061-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

12 

u 

75-25-2 - Bromoform 

12 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroe  thane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

4 

J 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - : - Xylene  (total) 

3 

J 

"000029 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/inL)  G 

Level :  { low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  14 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract;  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.; 


Lab  Sample  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  N2961 


Date  Received :  09/23/93 

Date  Analyzed;  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ LiO 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  556672 

Cyclotetrasiloxane,  octameth 

17.13 

15 

JN 

0000030 

> 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATTLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Levs  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  ^ 

GC  ColuETin:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1828108 
Lab  File  ID:  N2962 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ l_i-0 

soil  Aliquot  Volume:  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chloromethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

17 

B 

67-64-1 - ^Acetone 

11 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1 , 2 -Dichlor  oethane 

11 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1  /  1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - ^Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79^00-5 - 1 , 1,2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - trans  -1/3  -Dichlor  opropene 

11 

u 

7 5-25-2 - ^Brcmiof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

:  'll 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 , 1  /  2  /  2  -Tetr  achloroethane 

11 

1 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - - Xylene  ( total ) 

11 

u 

(.1000031 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5 .0  (g/inL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moistiire:  not  dec.  _ 

GC  Column:  C^P _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


2~7B2 


Contract :  9320415  _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828108 
Lab  File  ID:  N2962 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed;  09/28/93 

Dilution  Factor;  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CC^C. 

Q 

1.  55429851 

Benzeneethanainine,N-[  (pentaf 

...  .. 

21.32 

10 

JN 

0000032 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATrLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairpie  wt/vol:  5.0  (g/nL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 14 

GC  Column;  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volun^:  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract:  9320415 


2-8B1 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828109 _ 

Lab  File  ID:  N2945 _ 

Date  Received:  09/23/93 

Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


7  4-87-3 - Chlorcmethane _ 

74- 83-9 - Bromome  thane _ 

75- 01-4 - ^Vinyl  Chloride _ 

75-00-3 - Chloroe  thane _ 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride _ 

67-64-1 - ^Acetone _ 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide _ 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene _ 

75-34-3 - 1,1 -Die  hloroe  thane _ 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (toted) 

67-66-3 - Chloroform _ 

107- 06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane _ 

78-93-3 - 2  -Butanone _ 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroe  thane _ 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride _ 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane _ 

78- 87-5 - 1 , 2  -Dichloropropane _ 

10061-0 1-5 - c  is  -1 , 3  -Dichloropropene _ 

79- 01-6 - Trichloroethene _ 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane _ 

79-00-5 - 1  f  1  /  2  -Trichloroe  thane _ 

7 1-43-2 - Benzene _ 

10061-02-6 - tr  ans  -1,3  -Dichlor  opropene_ 

75-25-2 - Bromoform _ 

108- 10- 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone _ 

591-7  8-6 - 2-Hexanone 


127-18-4 - Tetrachloroethene _ 

79-34-5 - 1 ,1,2,2 -Tetrachloroethane^ 

108-88-3 - Toluene _ 

108-90-7 - Chlorobenzene _ 

100-41-4 - Ethylbenzene _ 

100-42-5 - Styrene _ 

1330-20-7 - - Xylene  (total) _ 


12 

12 

12 

12 

8 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


U 

U 

U 

u 

BJ 

J 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 


(1000033 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC  _ 

Lab  Code:  NYTEST  case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  low 

%  Moisture;  not  dec.  _ 

GC  Column:  c^ _  ID;  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume: _ (uL) 

Number  TICs  found:  0 


2-8B1 


Contract;  9320415  _ 

SAS  No.;  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sanple  ID;  1828109 
Lab  File  ID:  N2945 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed;  09/27/93 
Dilution  Factor:  l.Q 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(iag/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

- - - 

! 

11000034 

t 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


2-8B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 16 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (ntn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415  I _ 

_  SDG  No,:  _ 

Lab  San^le  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  N2946  ____ 

Date  Received;  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1  »0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74_87-3 - -Chlorcmethane 

12 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

9 

BJ 

- ^Acetone 

560 

E 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

u 

75-35-4 - 1  r  1-Dichloroethene 

12 

U 

75-34-3 - 1  f  1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-59 -0 - 1 , 2  -Dichlor oe thene  ( total ) _ 

12 

u 

67-66-3 - Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - l|,2-Dichloroethane 

12 

u 

78-93-3 - 2 -Butanone 

300 

E 

7 1-55  -6 - 1 , 1 . 1-Trichloroethane 

12 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

U 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

12 

U 

7887-5—  1, 2 -Dichlor opr opane 

12 

U 

10061-01-5 - cis-1.3-Dichloropropene 

12 

U 

79-01-6 - Trichloroethene  i 

12 

U 

124-4  8-1 - Dibrcanochlorome  thane 

12 

U 

79-00-5  —  —1 ^ 1 ^2-Trichloroe thane 

12 

U 

71-43-2 - Benzene 

12 

U 

10061-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

12 

U 

75-25-2 - ^Bromoform 

•  12 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

12 

u 

127-18-4 - Tetrachloroe  thene 

12 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - ’ - ^Xylene  (total) 

12 

u 

11000035 


FORM  I  VOA 


3/90 


EPA  sample:  no. 


) 


! 


i 


e 

I 

I 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS  • 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  Cede:  NYTEST  Case  No.:  18281 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _ 


2-8B2 


SDG  No.: 


Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  _  ID:  0.530  (irm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  10 


Lab  Sample  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  N2946 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/27/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  112425 

1-Undecanol 

21.66 

260 

JN 

2.  105851 

6 “Oc ten-1^1 ,  3,7 -dimethyl- , 

22.04 

400 

JN 

3.  62238339 

Cyclohexane ,  1 -ethyl-2 -propy 

22.47 

270 

JN 

4.  13360617 

1-Pentadecene 

23.05 

360 

JN 

5.  2958761 

Naphthalene,  decahydro-2-met 

23.45 

600 

JN 

6.  10042598 

1-Heptanol ,  2 -propy 1- 

23.92 

370 

JN 

7.  2958761 

Naphthalene,  decahydro-2-inet 

24.08 

590 

JN 

8.  1618220 

Naphthalene ,  decahydro-2 , 6 -d 

24.80 

230 

JN 

9.  1618220 

Naphthalene ,  decahydro-2 , 6 -d 

’  25.36 

410 

JN 

10.  54676390 

Cyclohexane,  2-butyl-l, 1,3-t 

26.00 

250 

JN 

1 


i 

\ 


) 


f’000036 


FORM  I  VQA-a?IC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  1.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  3^ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  No. 


Lab  Sample  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  N2963 _ 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CCXJCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (Ug/L  or  Ug/Kg)  UG/KG  Q 


7  4  “8  7 -3 — - Chloromethane 

60 

U 

74-83-9 - Brcmome  thane 

60 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

60 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

60 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

130 

BD 

67-64-1 - ^Acetone 

800 

D 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

60 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

60 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

60 

u 

540-59- 0 - 1 , 2  -Dichlor oe thene  ( total ) 

60 

u 

67-66-3 - Chloroform 

60  , 

u 

107-06-2 - 1 , 2  ^ichloroe  thane 

60 

u 

78-93  -3 - 2  -Butanone 

220 

D 

7 1-55-6 - 1 ,1, 1-Trichloroethane 

60 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

60 

U 

75-27-4 - Brcsnodichlorome  thane 

60 

U 

78-87  -5 - 1 , 2  -D  ichloropropane 

60 

U 

10061-0 1-5 - c  is  -1,3  -Dichloropropene 

60 

U 

7  9-01-6 - Trichloroethene 

60 

U 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

60 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

60 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

60 

u 

10061-02-6 - ^trans -1,3  dichloropropene 

60 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

60 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

60 

u 

591-7  8-6 - 2  -Hexanone 

60 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

60 

u 

7  9-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

60 

u 

108-88-3 - Toluene 

60 

u 

108-9  0-7 - Chlorobenzene 

60 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

60 

u 

100-42-5 - Styrene 

60 

u 

1330-20-7 - • - Xylene  ( total ) 

60 

u 

n000037 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SFIEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sainple  wt/vol:  1  .C  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Mbisture:  not  dec.  16 

GC  Column:  CAP _  ID:  0-530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  10 


Contract:  9320415 


SAS  No.: 


SDG  NO.: 


Lab  Sairole  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  N2963 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


.(UL) 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

-  RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  1636391 

1,1'  -Bicyclopentyl 

22.01 

920 

JN 

2.  2958761 

Naphthalene ,  decahydro-2  -met 

23.43 

1500 

JN 

3.  2432895 

Decanedioic  acid,  didecyl  es 

23.88 

960 

JN 

4.  2958761 

Naphthalene,  decahydro-2 -met 

24.05 

1200 

JN 

5.  112403 

Dodecane 

24.20 

900 

JN 

6.  17301234 

Undecane ,  2,6 -dimethyl- 

24.46 

1700 

JN 

7.  1618220 

Naphthalene ,  decahydro-2 , 6 -d 

25.29 

1200 

JN 

8.  54676390 

Cyclohexane ,  2 -butyl-1 , 1 , 3 -t 

25.97 

1100 

JN 

9.  3178232 

Cyclohexane ,  1,1' -methyleneb 

26.29 

1100 

JN 

10.  74630163 

Phosphonous  dichloride,  (1,7 

26.80 

880 

JN 

11000038 


FORM  1  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-lBl 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sainple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 6 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No . : 


Lab  San^le  ID:  1823201 
Lab  File  ID:  N2850 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATIOl  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcmethane 

11 

U 

7  4-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinvl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - -Chloroethane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

5 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

7 

J 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1  f  l^ichloroethane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1  f  2  -^ichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1  r  2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - -cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-.00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

1006 1-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

■  11  . 

u 

75-25-2 - Brcmof  orm 

11 

u 

108-1 0-1 - 4  -Methvl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2, 2-Tetxachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - -Chlor<±>enzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

0000021 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No,:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec,  _ 6 

GC  Column:  CAP _  ID:  0,530  (mn) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No, 


Lab  Sample  ID:  1823201 
Lab  File  ID:  N2850 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Extract  Volume:  _  Soil  Aliquot  Volume:  _ (nT.) 


CONCEItTIRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000022 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO, 


Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3~1B2 


Code;  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 


SDG  No. 


Matrix;  (soil/water)  soil 


Sanple  wt/vol: 


5.0  (g/mL)  G_ 


I«vel;  (low/med)  LOW 
%  Moisture:  not  dec.  8 


GC  Column:  CAP _ 

Soil  Extract  Volume: 


ID:  0.530  (mn) 


Lab  Sairple  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  N2851 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed;  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume :  _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CCX^CENTKATICW  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107-06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5 — 

79- 01-6 - 

124-48-1 - 

79-00-5 - 

71-43-2 - 

10:61-02-6 - 

75-25-2 - 

108-10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


- Chloranethane _ 

- Brononethane _ 

- Vinyl  chloride _ 

- Chloroethane _ 

- Methylene  Chloride 

- Acetone _ 

- -Carbon  Disulfide _ 

- 1/ 1-Dichloroethene _ 

"~“~1»  1-Dichloroe  thane _ 

- 1,2-Dichloroethene  (total) 

- Chloroform _ 

- 1 / 2 -Dichloroethane _ 

- 2  -Butanone_ _ 

- 1 / 1 , 1-Trichloroethane _ 

- -Carbon  Tetrachloride _ 

- ^Bromodichloromethane 

- 1 / 2 -Dichloropropane _ 

- cis-1 , 3-Dichloropropene 

- Trichloroethene 

- Dibrcmochloromethane 

- 1 / 1 / 2  -Trichloroethane _ 

- ^Benzene^ _ 

^trans  -1,3  -Dichlorc^ropene 

- Brcmoform  _ ~ 

- 4-Metl^l-2-Pentanone _ 

- 2 -Hexanone_ _ 

- Tetrachloroethene 

1 ,1,2,2 -Tetrachloroethane 

- Toluene _ 

— -Chlorobenzene _ _ 

- ^Ethylbenzene 

- ^styrene _ 

- ^Xylene  (total) 


0000023 


FORM  I  VOA 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column;  CAP _  ID:  0.530  (itin) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


Contract;  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  N2851 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed;  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1^ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found;  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000024 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 

SAS  No.:  _  SDG 

Lab  sample  ID: 

Lab  File  ID:  N2852 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


3-1B3 


No.: 


1823203 


CONCENTRATIC»T  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (Ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

6 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

4 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1^  1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59  - 0 - 1  f  2  -Dichlor  oe  thene  ( tot  ail ) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1 , 2  -Die  hlor  oethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

.  11 

u 

71-55-6 - 1,1, 1-Trichloroe  thane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

7  5-21-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

1006 1-0 1-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

;u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

|U 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2 -Tir  ichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061 -02-6 - trans  -1 , 3  -Dichloropropene 

^  11 

iU 

75-25-2 - Bromoform 

11 

V 

108-10-1 - 4  -Methy  1-2  -Pent  anone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroe  thene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 ^Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

11 

u 

0000025 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANMiYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COffPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9320415 

SAS  NO.:  _ _ _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823203 
Lab  File  ID:  N2852 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Anailyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCEIJTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000026 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 


EPA  SAMPLE  NO. 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


3-2B1 


Lab  sample  ID:  1823204 
Lab  File  ID:  N2853 


Lab  Naina:  NYTEST  SNV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  11 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CC^JCENTRATION  UNITS: 
mrr/T^  nr  ua/Ka^  UG/KG 


74-87  -3 - Chlorcmethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromomethane 

11 

u 

75^01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

7 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

29 

75-15-0 - Ccirbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1  f  iHDichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

1 07  -06-2 - 1  f  2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

6 

J 

71-55-6 - 1  ^1^1  -Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - ^Bromodichlorcanethane 

11 

u 

7  8-67  -5 - 1 . 2  -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1 .3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79^00-5 - 1 . 1 . 2 -Trichloroethane 

11 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

11 

u 

lOf'6 1-02-6 - ^trana-1 . 3^ichloropropenfi 

'  11  . 

u 

75-25-2 - Bramoform 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

7  9  -34  -5 _ 1 ,1.2.2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - xylene  ( total ) 

11 

u 

0000027 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level;  (low/med)  LOW 
%  Moisture;  not  dec.  11 

GC  Column;  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID;  1823204 
Lab  File  ID;  N2853 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed;  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST,  CONC. 

Q 

0000028 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


VOLATILE 

lA 

ORGANICS  ANALYSIS 

DATA  SHEET 

EPA  SAMPLE 

NO. 

Lab  Name:  NYTEST  ENV 

INC 

Contract:  9320415 

3-2B2 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 

SAS  No. ;  SDG 

No. : 

Matrix:  { soil/water) 

SOIL 

Lab  Sairple  ID: 

1823205 

— 

Sanple  wt/vol: 

5.0  fa/niL)  G 

Lab  File  ID: 

N2854 

- 

Level:  (Icw/med) 

LOW 

Date  Keceived: 

09/20/93 

%  Moisture:  not  dec. 

16 

Date  Analyzed: 

09/22/93 

GC  Column:  CAP 

ID:  0.530  (inn) 

Dilution  Factor :  1.0 

soil  Extract  Volume: 

(UL) 

soil  Aliquot  volume; 

(UL) 

CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  CCWPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorccae  thane 

12 

U 

74-83-9 - Brcmome  thane 

12 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

8 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

24 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

12 

u 

75-35-4 - 1 . 1-Dichloroethene 

12 

u 

75-34-3 - 1 . 1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

12 

u 

5  7  6  - -Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1  f  2  -Dichloroe  thane 

12 

u 

78-93 -3 - 2  -Butanone 

5 

J 

7 1-55-6 - 1  f  1  r  l“Trichloroe  thane 

12 

u 

56-23-5 - carbon  Tetrachloride 

12 

u 

7  ^  _2  7  -4 - Bromod  i ,  rh  1  orome  thane 

12 

u 

78-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

12 

u 

10061-0 1-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

12 

u 

7  9-01-6 - Trichloroethene 

12 

u 

124-4  8-1 - Dibroanochlorome  thane 

12 

u 

79-00-5 - 1 , 1 . 2-Trichloroethane 

12 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

12  ' 

u 

10061-02-6 - ^trans-1 .3-Dichloropropene 

:  12 

u 

75-25-2 - ^Bromoform 

12 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

12 

u 

127  -18-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

12 

u 

0000029 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  Code:  NYTEST 


Case  No . :  18232 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level :  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  16 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823205 
Lab  File  ID:  N2854 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCEin^RATION  UNITS; 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000030 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-2B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moistxire:  not  dec.  _ 6 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823206 
Lab  File  ID:  N2855 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - Chloronethane 

11 

U 

74-83  -9 - BroDKone  thane 

11 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

8 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

7 

J 

75-15-0 - -carbon  Disulfide 

11 

u 

- 1  f  1-Dichloroethene 

11 

u 

7  5-94-3 - 1  ^  1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

U 

67-66-3 - -Chloroform 

11 

U 

1 07-06-2 - 1^2-Dichloroethane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7 1  -55-6 - 1  f  1  f  1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78  87-5  —  — 1,2-Dichloropropane 

11 

u 

1  OOfil -01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroe  thene 

11 

u 

1 24-48-1 - ^Dibromochlorome  thane 

11 

u 

7<3-00-5 - 1 . 1 . 2-Trichloroethane 

11 

u 

7 1-43-2 - ^Benzene 

11 

u 

1 0'^  s  1  -02-6 - trans-1 . 3-Dichloropropene 

.-11  . 

u 

7  5-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

1 08-1 0-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-7  8-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2 .2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - xylene  (total) 

11 

u 

0000031 


FORM  I  VOA 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

^  NYTEST  ENV  INC _ contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
^trix:  (soil/water)  soil 
Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G_ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 6 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823206 
Lab  File  ID:  N2855 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 


GC  Column:  CAP _ 

Soil  Extract  Volume 


ID:  0.530  (mn) 
-  (UL) 


Number  TICs  found:  0 


Dilution  Factor:  _ i.p 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


(UL) 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CC»IC. 

Q 

... 

0000032 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B1 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.;  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  1^ 

GC  column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823207 
Lab  File  ID:  N2856 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor:  _ l_i£ 


Soil  Aliquot  Volume: 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorcme  thane 

11 

U 

74-83-9 - Broirone  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

7  5 0 0 -3 - -Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

10 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

71 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

11 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1  r  1-Dichloroethane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1  f  2-Dichloroethane 

11 

u 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

16 

7 1-55-6 - 1  f  1  f  1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27  -4 - Bromodichloroire  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropcine 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1 . 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

11 

u 

7 1-43  -2 - ^Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - ^trans-l.  3-Dichloropropene 

'  ■  11  . 

u 

75-25-2 - ^Brcjnofonn 

11 

u 

108-1 0-1 - 4  -Methvl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1. 1.2.2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41  -4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - ^xylene  (total) 

11 

u 

0000033 


F<»M  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B1 


Lab  Sample  ID:  1823207 
Lab  File  ID:  N2856 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 

T,ah  Code:  NYTEST  Case  No.;  18232  SAS  No.:  _ _  SDG  No. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level;  (low/med)  LCW 
%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nin) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received ;  09/20/93 

Date  Anailyzed ;  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ LijO 

Soil  Aliquot  Volume;  _ 


.(UL) 


CONCEWTRATICW  UNITS; 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000034 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,;  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  lA 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823208 
Lab  File  ID:  N2857 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - -Chlorcmethane 

12 

U 

74-83-9 - Bromame  thane 

12 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

12 

U 

75-00-3 - Chloroe  thane 

12 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

10 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

86 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

12 

U 

75-35-4 - 1^  1-Dichloroethene 

12 

U 

75-34-3 - 1 , 1-Dichloroe  thane 

12 

u 

540-5 9-0 - 1  f  2  -Dichloroethene  ( total ) _ 

12 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

12 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

12 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

18 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

12 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

12 

u 

75-27-4 - ^Bromodichloromethane 

12 

u 

7  8-87  -5 - 1 , 2-Dichloropropane 

12 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

12 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

12 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

12 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2-Trichloroethane 

12 

u 

7 1-43  -2 - ^Benzene 

12 

u 

10061-02-6 - trcLns-l,3-Dichloropropene 

.12  . 

u 

75-25-2 - ^Bromofonn 

12 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

12 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

12 

u 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

12 

u 

79-34-5 - 1, 1,2, 2-Tetrachloroethane 

12 

u 

108-88-3 - Toluene 

12 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

12 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

12 

u 

100-42-5 - Styrene 

12 

u 

1330-2 0-7 - Xylene  ( total ) 

12 

u 

0000035 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naire:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code ;  NYTEST  Case  No . :  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/rnL)  G 

Level;  (Icfw/wed)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  14 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 

Number  TICs  found:  8 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823208 
Lab  File  ID;  N2857 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume;  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST,  CC»^C. 

Q 

1.  80568 

. alpha . -Pinene 

17.58 

110 

JN 

2.  79925 

Canphene 

18.41 

27 

ON 

3.  2384705 

2-Decyne 

19.27 

10 

JN 

4.  138863 

Limonene 

20.78 

7 

JN 

5.  25155151 

Benzene,  methyl (l~methylethy 

21.01 

70 

JN 

6.  56324664 

Cyclopentane,  2-^thylidene-l 

21.75 

10 

JN 

7.  1195795 

Bicyclo [2.2.1] heptan-2  -one , 

23.66 

22 

JN 

8.  464493 

Bicyclo  [2.2.1]  heptan-2  -one , 

25.79 

25 

JN 

000003G 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 


EPA  SAMPLE  NO, 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No,:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/iriL)  G 

Level:  (low/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec,  _ 4 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sairple  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  N2858 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor:  _ iJO 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - Chlorcmethane 

10 

u 

74-83-9 - ^Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

7 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

4 

J 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1^  1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59  - 0 - 1 , 2  -Dichlor oethene  ( total ) 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2 -Dichlor  oe  thane 

10 

u 

78-93  -3 - 2  -Butanone 

10 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

7  5-27  -4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

12 4  -4  8-1 - Dibroinochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

.  .  10 

u 

10061 -02 -6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

10  • 

u 

75-25-2 - ^Brcanoform 

10 

u 

108-1 0-1 - 4  -Methy  1-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlor  c±)enzene 

10 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

10 

u 

100-42 -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

10 

u 

0000037 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.; 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  5.0  (g/niL)  G 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 4 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  N2858 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Ancilyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor:  _ 1*0 


Number  TICs  found: 


Soil  Aliquot  Volume; 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000038 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


XA 

VOtATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract 

Lab  Code;  NYTEST  case  No.;  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  n 

GC  Column:  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uLi 


:  9320415 

:  _  SDG 

Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID:  N2859 _ 

Date  Received;  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


3-3B3D 


No. : 


1823210 


CAS  NO.  COMPOUND 


CWCENTRATICW  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3  -  -Chlorcme thane 

11 

u 

7  4-83-9 - Broanomethane 

11 

u 

75-01-4 - vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2  -  Methylene  chloride 

7 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

5 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

u 

7  5-35-4 - 1 , 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) 

11 

u 

67-66-3 - -Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1,2-Dichloroethane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Brcinodichloraine  thane 

11 

u 

7  8-67-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3  -Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-4  8-1 - Dibrcanochloromethane 

11 

u 

7 9-00-5 - 1 ,1,2  -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

1006 1-02-6 - trans  -1^3  HOichloropropene 

■  11  . 

u 

75-25-2 - ^Branof orm 

11 

u 

1 08-10-1 - 4-Methy  1-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78  6 - - ^2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88—3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - Chlorc^Denzene 

11 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - ^xylene  ( total ) 

11 

u 

0000039 


FC«M  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matxix;  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  y. 

GC  Column;  CAP _  ID:  0.530  (inn) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  sample  ID:  1823210 
Lab  File  ID:  N2859 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/22/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000040 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTESt  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level ;  { low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 6 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (inn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9320415 


3-4B1 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 

Date  Received: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor: 


1823216 

N2882 

09/20/93 

09/23/93 

1.0 


Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  c<»iPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  Q 


74-87-3 - Chlorcmethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromocnethane 

11 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - Acetone 

37 

B 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06-2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

11 

U 

7  8-93-3 - ^2-Butanone 

9 

J 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodichlorame  thane 

11 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

1  11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

.11 

u 

10061-02-6 - ^trans  -1/3  -Dichloropropene 

11  • 

u 

75-25-2 - ^Bromof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

11 

u 

127-1 8-4 - Tetrachloroethene 

11 

lu 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - Chlorc^nzene 

11 

u 

100-4 1-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  ( total ) 

11 

u 

0000041 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE  epa  sample  no, 

VOLATILE  ORGANICS  Al^ALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: _ 

Matrix;  (soil/water)  SOIL  Lab  Sairple  ID:  1823216 _ 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G Lab  File  ID:  N2882 _ 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received;  09/20/93 

%  Moisture:  not  dec.  _ 6  Date  Analyzed:  09/23/93 

GC  Column:  C^ _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  l*_0 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (^) 


Number  TICs  found:  10 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


0000042 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sarple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (nm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No. : 


SDG  No.: 


Lab  San^le  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  N2883 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor :  _ 1.0 

soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chloronethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - -Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

5 

BJ 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

u 

75-34-3 - 1 ,  H^ichloroe  thane 

11 

u 

540-59 -0 - 1 , 2 -Dichlor oe thene  ( total ) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

107-06-2 - 1  ^  2  -Dichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

11 

u 

71-55-6 - 1^1^  1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1 , 2  -Dichloropropcine 

11 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2 -Trichloroe  thane 

11 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

.  11 

u 

1 0  C  j  1  -02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

11  ' 

u 

75-25-2 - ^Brcmoform 

11 

u 

108-10  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1,2,2-Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - -ChlordDenzene 

11  1 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11  ! 

u 

100-42-5 - styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

11 

u 

0000043 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naina:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/iriL)  G 

Level :  ( low/med )  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (cm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 


SAS  No.: 


SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  N2883 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1*0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

21.32 

8 

J 

0000044 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO, 


^  Name:  tmEST  ENV  inc _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  _S0IL  Lab  Samp: 

Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G _  Lab  File 


3-4B2RE 


SDG  No. 


Sanple  wt/vol :  5 , 

Level:  (low/med)  Lew 

%  Moisture:  not  dec.  _ 12 

GC  Column:  c^ _ _  id: 

Soil  Extract  Volume: 


ID:  0.530  (mn) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  1823217 

Lab  File  ID:  N2895 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ l_j_0 

Soil  Aliquot  Volune:  _ 

CONCENTRATIC»I  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  q 


74-87-3 - 

74- 83-9 - 

75- 01-4 - 

75-00-3 - 

75-09-2 - 

67-64-1 - 

75-15-0 - 

75-35-4 - 

75-34-3 - 

540-59-0 - 

67-66-3 - 

107-06-2 - 

78-93-3 - 

71-55-6 - 

56-23-5 - 

75-27-4 - 

78- 87-5 - 

10061-01-5 — 

!  79-01-6 - 

124-48-1 - 

79- 00-5 - 

71-43-2 - 

10061-02-6 - 

75-25-2 - 

108-10-1 - 

591-78-6 - 

127-18-4 - 

79-34-5 - 

108-88-3 - 

108-90-7 - 

100-41-4 - 

100-42-5 - 

1330-20-7 - 


- Chlorcnvethane 

- Bremomethane 

- ^Vinyl  chloride _ 

- Chloroe thane 

- Methylene  chloride 

- Acetone _  ' 

- Carbon  Disulfide _ 

- 1» 1-Dichloroethene _ 

- 1 ,  l-Dichloroethane^ _ 

- 1,2-Dichloroethene  (total) 

- Chloroform _ ' 

- 1,2 -Dichloroethane _ 

- 2 -But anone _ 

1/ 1, 1-Trichloroethane _ 

- -Carbon  Tetratchloride 

- ^Bromodichlorainethane 

- 1 , 2-Dichloropropane _ 

— cis-1 , 3 -Dichloropropene 

- Trichloroethene_ _ 

- Dibromochlorome thane _ 

- 1 ,1,2 -Trichloroethane _ 

- ^Benzene _ ~ 

trans -1 , 3-Dichlorc^ropene 

- Brotnoform _ _ 

~~~4-Methyl-2-Pentanone 

- 2-Hexanone _ __ZZZ~~' 

- Tetrachloroethene _ 

- 1,1, 2, 2 -Tetrachloroethane _ 

- Toluene _ 

- Chlorobenzene _ 

- ^Ethylbenzene _ 

- Styrene _ 

- Xylene  (toted) 


11 

U 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

10 

BJ 

15 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

U 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

11 

u 

0000045 


FORM  I  VGA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


L^b  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.;  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/iriL)  G 

Level:  (Icw/med)  LCW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  N2895 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed:  09/24/93 

Dilution  Factor:  _ 1^ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCEifTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

21.32 

8 

J 

000004G 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  vt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9320415 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1823218 
Lab  File  ID:  N2884 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CC»JCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - -Chloronethane 

11 

U 

74-83-9 - ^Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

4 

BJ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1,  iH^ichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2 -Dichlor oe thene  ( total ) _ 

11 

U 

67-66-3 - -Chloroform 

11 

U 

1 07  -06-2 - 1 , 2 ^ichloroe  thane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

U 

7 1-55-6 - 1,1, 1-Trichloroethane 

11 

U 

56-23-5 - -Carbon  Tetrachloride 

11 

U 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

11 

U 

7  8-87  -5 - 1 , 2  -Dichloropropane 

11 

U 

10061-0 1-5 - cis-1 , 3H3ichloropropene 

I  11 

79-01-6 - Trichloroethene 

u 

124-48-1 - ^Dibrcmochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

'  11 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

11 

u 

100'^l-02  -6 - trans  -1 , 3  -^>ichloropropene 

''‘11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

1 0  8-10-1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

7  9-34-5 - 1 ,1,2 , 2-Tetrachlorc3ethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - -Chlorc±>enzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - xylene  (total) 

11 

u 

00000 


FORM  I  VGA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  CCMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naire:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/ntL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (m) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sanple  ID:  1823218 
Lab  File  ID:  N2884 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CC*4C. 

Q 

0000048 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


LA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823219 
Lab  File  ID:  N2885 


I.ab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Date  Received;  09/20/93 
Date  Ancilyzed;  09/23/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

C(»ICENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - -Chloranet  hane 

11 

U 

74-83-9 - Brcancme  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

3 

BJ 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) 

11 

U 

67-66-3 - Chlorof  orm 

11 

U 

107-06 -2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

U 

7 1-55-6 - 1 , 1 , 1-Trichloroethane 

11 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

U 

75-27-4 - ^Bromodichloroine  thane 

11 

U 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

U 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

11 

U 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

U 

124-48-1 - Dibramochlorome  thane 

11 

U 

79-00-5 - 1, 1,2 -Trichloroe  thane 

11 

u 

7 1-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - trans  -1,3  -Dichloropropene 

' 11  • 

u 

75-25-2 - ^Bronofonn 

11 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methyl-2  -Pentanone 

11 

u 

591-78 -6 - 2 -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2,2  -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

11 

u 

0000049 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Lab  Code:  NYTEST 


Case  No.:  18232 


Contract:  9320415 


SAS  NO. : 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level;  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  1823219 
Lab  File  ID:  N2885 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCEtrERATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  55429851 

Benzeneethanamine,  N-[  (penta 

21.33 

7 

ON 

0000050 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


3-005-1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 


Matrix:  (soil /water) 
Sample  wt/vol : 

Level:  (low/med) 

%  Moisture:  not  dec. 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume : 


SOIL 

5.0  (g/mL)  G 
LOW 
3 

ID:  0.53  (ram) 
_ (liL) 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Satiple  ID:  2031608 
Lab  File  ID:  N6040.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COyiPCUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromomethane 

10 

u 

/5-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

2 

JB 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66-3 - Chlorof  oimri 

10 

u 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Tri  chloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1, 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Diehl oropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124  -48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2 -Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - 1 r  ans  - 1 , 3  -  Di  chloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methyl  -  2  -  Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

■  u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - E  t  hylbenz  ene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


1)000030 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sartple  wt/vol :  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  3 

GC  Colutnn:CAP  ID:  0.53  (trim) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


3-005-1 


Contract:  9420972 
SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031608 
Lab  File  ID:  N6040.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ 


(uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  foimd:  0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


U000031 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


LA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


3-005-2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Level :  ( low/ med) 

%  Moisture:  not  dec. 
GC  Column: CAP 
Soil  Extract  Volume: 


SOIL 

5.0  (g/raL)  G 
LOW 
12 

ID:  0.53  (mm) 
_ (liL) 


CAS  NO. 


COVIPOUND 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031609 
Lab  File  ID:  N6041.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/12/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

5 

JB 

67-64-1 - Acetone 

80 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1,1  -Dichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

U 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Te t rachlor ide 

11 

u 

75-27-4 - Bromodi  chlorome  thane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropr  '^pane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1, 3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1,1,2  -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 r  ans  -1,3-Dichl  oropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

108-10-1 - 4-  Methyl  -  2  -  Pent  anone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -  Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -  Te  t  rachloroet  hane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenz  ene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7- . -Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


U000032 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name: 

Lab  Code: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sattple  wt/vol:  5.0  (g/itiL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  12 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (ram) 

Soil  Extract  Volume :  _ (uL) 

Number  TICs  found:  0 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031609 

Lab  File  ID:  N6041.D 

Date  Received:  04/07/94 

Data  Analyzed:  04/12/94 

Dilution  Factor:  1.0 

Soil  Aliquot  Volume :  _ (uL) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

NYTEST  Case  No.:  20316 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

2. 

3. 

4. 

. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

10 . 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23  . 

24. 

25. 

26. 

27, 

28 . 

29. 

- 

30. 

- - 

FORM  I  VOA-TIC 


0000033 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


LA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  7 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _ (uL) 


Contract:  9420972 


3-005-3 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sanple  ID:  2031610 
Lab  File  ID:  N6004.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor :  1.0 
Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloromethane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

11 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

JB 

67-64-1 - Acetone 

11 

U 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1,1  -Di  chloroe  thene 

11 

U 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1, 2-Dichloroethene  (total) 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06-2 - 1, 2-Dichloroethane 

11 

U 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

U 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

11 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

75-27-4 - Bromodi  chloromethane 

11 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

11 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Diehl oropropene 

11 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

11 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

11 

u 

79-00-5 - 1/1,2  -  Trichloroe  thane 

11 

u 

71-43-2 - Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - 1 rans -1,3- Dichloropropene 

11 

u 

75-25-2 - Bromoform 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pertanone 

11 

u 

591-78-6 - 2-Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - -Toluene 

11 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Styrene 

11 

u 

1330-20-7 . Xylene  (total) 

11 

u 

FORM  I  VOA 


U000034 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


20316 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No. 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  7 

GC  Column: CAP  ID:  0.53  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  (uL) 


3-005-3 


Contract:  9420972 
SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Lab  Sartple  ID:  2031610 
Lab  File  ID:  N6004.D 

Date  Received:  04/07/94 
Data  Analyzed:  04/11/94 
Dilution  Factor:  1.0 
Soil  Aliquot  Volume: 


(uL) 


Number  TICs  foiand:  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

It 

il 

II  o 

II 

11 

2. 

3  . 

4  . 

5  • 

6 . 

7. 

8  • 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 . 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25 . 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

FORM  I  VOA-TIC 


0000035 


3/90 


lA 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 — 

Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  -  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0 .530_  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  18232 13 
Lab  File  ID:  N2862 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/9_3 

Dilution  Factor:  _ 

Soil  Aliquot  volume:  _ 


.(UL) 


CAS  NO, 


COMPOUND 


CONCENTRATIC»f  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


74-87-3 - Chlorccvet  hane 

11 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^vinyl  chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

11 

u 

7  5-OQ  -2 - ^Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

28 

- -Carbon  Disulfide 

11 

U 

- 1  r  1-Oichloroethene 

11 

U 

7t:;-^4-3 - 1  f  1-Dichloroethane 

11 

U 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  (total ) _ 

11 

u 

67-66-3 - Chloroform 

11 

u 

1 07-06-2 - 1^2-Dichloroe  thane 

11 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

11 

u 

7  - 1  ^  1  l-Trichloroethane 

11 

u 

c;f;_93-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

u 

7  c;  77^  —  -  Bromcdichlorome thane 

11 

u 

7fl-fl7-5— - 1 . 2-Dichlcaropropane 

11 

u 

1  nnfil  -01-5 - cis-1.3-Dichloropropene 

11 

u 

79-01  -6 - Trichloroethene 

11 

u 

1 24-48-1 - ^Dibramochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 _ —  -1^  1^2-Trichloroe  thane 

11 

u 

7 1-43-2 - ^Benzene 

11 

u 

10:Sl-02-6- - trans-1, 3-Dichloropropene 

11  • 

u 

75-25-2 - Bromof orm 

11 

u 

1  nft-i  0-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

11 

u 

1 27-1 8-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79_34_5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42-5 - Stvxene 

11 

u 

1330-20-7 - xvlene  (totall 

11 

u 

0000051 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No,: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/inL)  G _ 

Leve  1 :  ( Icw/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 8 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823213 
Lab  File  ID:  N2862 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed:  09/23/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  10 


Soil  Aliquot  Volume: 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


CAS  NUMBER 

CC»C>OUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.49 

48 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.08 

61 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.45 

140 

J 

4. 

UNKNOWN 

22.03 

59 

J 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

22.94 

48 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

23.39 

82 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

24.18 

180 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

24.42 

130 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.93 

130 

J 

10. 

UNKNOWN  ALKANE 

26.95 

98 

J 

0000052 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (Icw/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 5 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  NO.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823214 
Lab  File  ID:  N2881 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/23/93 
Dilution  Factor: 


1.0 


CAS  NO. 


CCHPOUND 


Soil  Aliquot  Volume: 

CC»JCENTRATICN  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


.(UL) 


74-87-3 - -Chlorcxnethane 

11 

U 

74-83-9 - ^Bromotne  thane 

11 

U 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

11 

u 

75-00-3 - Chloroethane 

11 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

4 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

2 

BJ 

75-15-0 - -Carbon  Disulfide 

11 

U 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

11 

U 

75-34-3 - 1 , 1-Cichloroe  thane 

11 

U 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) _ 

11 

U 

67-66-3 - Chloroform 

11 

U 

107-06 -2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

11 

U 

7  8-93-3 - 2-Butanone 

11 

U 

71-55-6 - 1,1,1  -Trichloroethane 

11 

U 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

11 

U 

7  5-27  -4 - Bromodichlorome  thane 

11 

U 

7  8-87  -5 - 1 , 2-Dichloropropane 

11 

U 

10061-0 1-5 - cis  -1 , 3-DichlQropropene 

11 

|U 

79^01-6 - Trichloroethene 

!  11 

u 

124-48- 1 - Dibromochlorome  thane 

11 

u 

79-00-5 - 1, 1,2 -Trichloroethane 

11 

u 

71-43-2 - ^Benzene 

11 

u 

10061-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

'  11 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

11 

u 

108-10-1 - 4-Methyl-2-Pentanone 

11 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

11 

u 

127-18-4 - Tetrachloroethene 

11 

u 

79-34-5 - 1 , 1 , 2 , 2  -Tetrachloroe  thane 

11 

u 

108-88-3 - Toluene 

11 

u 

108-9  0-7 - -Chlorobenzene  i 

11 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

11 

u 

100-42 -5 - Styrene 

11  I 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

u 

0000053 


FORM  I  VOA 


3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC 


contract:  9320415 


3-6B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.; 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol;  5.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 5 

GC  Column;  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


SDG  No. 


Lab  Sample  ID;  1823214 
Lab  File  ID;  N2881 


Date  Received;  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor;  _ l.O 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC* 

Q 

0000054 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Nane;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sainple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/nved)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _ 


3-6B3 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1823215 
Lab  File  ID:  N2864 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Ancilyzed:  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


74-87-3 - Chloronet  hane 

10 

u 

74-83-9 - Broanome  thane 

10 

u 

75-01-4 - ^Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - ^Methylene  Chloride 

9 

BJ 

67-64-1 - ^Acetone 

4 

J 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichloroethene  ( total ) 

10 

u 

67-66 -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06 -2 - 1 , 2  -Dichloroe  thane 

10 

u 

78-93-3 - 2 -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

7  5-27  -4 - Brcxnodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2 -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

iU 

124-4  8-1 - Dibromochloroine  thane 

10 

u 

79-00  5  -  -1,1,2-Trichloroethane 

10 

u 

7 1-43  -2 - Benzene 

10 

u 

IOC  31-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

10^ 

u 

7  5-25-2 - Brcmof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4 -Methyl-2 -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2 -Hexanone 

10 

u 

12  7  -18-4 - Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2 -Tetrachloroethane 

10 

u 

108—88—3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - -Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - ^Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - ^Xylene  (total) 

10 

u 

0000055 


FORM  I  VOA 


3/90 


IE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Nane;  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  5.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 3 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mn) 

Soil  Extract  Volunrve:  _  (uL) 


Contract:  9320415 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  Sample  ID:  1823215 
Lab  File  ID:  N2864 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Analyzed :  09/23/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

OOCOC5G 


FORM  I  VQA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  _  Case  No.;  20707 

Matrix:  (soil /water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Colximn:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 

CAS  NO.  COMPOUND 


Contract :  9420972 
SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Lab  sample  ID:  2070701 
Lab  File  ID:  N6740 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1*0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


74-87  -3 - Chloromethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-0  0-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2 -Dichlor oethene  ( total ) _ 

10 

u 

6  7  -66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06  -2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-9  3-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

10 

u 

124-48- 1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-0  0-5 - 1  / 1  #  2  -Tr  ichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1, 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methy  1-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Tetr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1/1, 2, 2  -Tetrachloroethane 

10 

u 

108-8  8-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-4 1-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  ( total ) 

10 

U 

FORM  I  VOA 


0000022 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


01-MWl 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9420972  _ 

Lab  Code;  _  Case  No.;  20707  SAS  No.;  _  SDG  No.; 


Matrix;  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol;  5.0  (g/mL)  ML 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 

GC  column;  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 

Number  TICs  found;  3 


CAS  NUMBER 


Lab  Sample  ID;  2070701 

Lab  File  ID;  N6740 

Date  Received;  05/16/94 

Date  Analyzed ;  05/20/94 

Dilution  Factor;  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ 

CONCENTRATION  UNITS; 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.89 

23 

J 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.03 

54 

J 

UNKNOWN  SILOXANE 

22.18 

19 

J 

FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


lA 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC 


Contract;  9420972 


Lab  Code: 


Case  No.;  20707  SAS  No.; 


SDG  No. 


Matrix;  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol;  5.0  (g/mL)  ml 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ 

GC  column;  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


Lab  Sample  ID;  2072801 
Lab  File  ID;  N6817 


Date  Received ;  05/18/94 

Date  Analyzed;  05/25/94 

Dilution  Factor;  _ i . o 

Soil  Aliquot  Volume ;  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS; 
COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/l 


7  4  -87-3 - Chloromethane 

10 

u 

74-83  -9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-0  0-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

J 

G  7 -64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4  1-Dichloroethene 

10 

u 

3  ^  ^  “Dichloroethane 

10 

u 

j40-59-U - x,2 -Dichloroethene  ( total ) 

67-66-3 - Chloroform 

10 

10 

u 

u 

1 0  7  -  Q  6  -2 - 1 , 2  -Dichloroethane 

10 

u 

7  8  -9  3  -3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6  1/ l"Trichloroethane 

1 

J 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27-4  Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5  1^2 -Dichloropr opane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-l,3-Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Tr  ichloroethene 

10 

u 

124-48-1  Dibromochl oromethane 

10 

u 

79-00-5  l#2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2- - Benzene 

10 

u 

10061-02-6  tr  ans - 1 , 3 -Dichlor opropene 

10 

u 

75-25-2 - Br  omof  onn 

10 

u 

108-10- 1 - 4  -Methy  1-2  -Pentanone 

10 

u 

591-78  -6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18 -4  Tetrachloroethene 

10 

u 

79-34 -5  1 ,1,2,2 -Tetr achloroethane 

10 

u 

108-88  -3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7  Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

1 0  0-42-5 - Styrene 

10  1 

u 

1330-20 -7 - Xylene  ( total ) 

10  1 

u 

FORM  I  VOA 


0000024  3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9420972 

Lab  Code;  _  Case  No.;  20707  SAS  No.;  _ 

Matrix;  (soil/water)  WATER  Lab  samp 

Sample  wt/vol;  5.0  (g/mL)  Lab  File 

Level;  (low/med)  LOW  Date  Reci 

%  Moisture;  not  dec.  _  Date  Ana! 

GC  column;  CAP -  ID;  ,0.530  (mm)  Dilution 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL)  Soil  Alic 


01-MW2 


!  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sample  ID;  2072801 _ 

Lab  File  ID;  N6817 _ 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Analyzed;  05/25/94 

Dilution  Factor;  _ l.Q 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


Number  TICs  found;  3 


CAS  NUMBER 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


02-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070702, 
Lab  File  ID;  N6741  _ 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1*0 

soil  Aliquot  Volume:  _ 


-(UL) 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ua/L  or  uq/Kq)  UG/L 


74-87-3 - Chloromethane 

10 

U 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

U 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

U 

7  5  -  0  0  - 3 - Chloroe  thane 

10 

U 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

7  5-35-4 - 1  f  1  -Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59  -0 - 1 , 2  -Dichloroethene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - lf2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

9 

J 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-2  7-4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Dichloropr  opane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1. 3-Dichloropropene 

10 

u 

79-0 1-6 - Tr  ichloroethene 

2 

J 

1 2  4  - 4  8  - 1 - Dibr  omoc  hlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1, 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - tr  ans  - 1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Methvl-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2,2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - To  luene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

U00002G 

FORM  1  VOA  3/90 


lE 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  _  Case  No . :  20707 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  5,0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 


02-MWl 


Contract:  9420972 

SAS  No.:  _ _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  2070702 
Lab  File  ID:  N6741 

Date  Received :  05/16/94 

Date  Analyzed:  05/20/94 


GC  Column:  CAP 


Soil  Extract  Volume; 


ID:  0 . 530  (mm) 

_  (UL) 


Dilution  Factor:  _ i.o 

Soil  Aliquot  Volume:  _ (ul*) 


CONCENTRATION  UNITS: 
Number  TICs  found:  — 4  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.90 

10 

J 

2  * 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

14.70 

51 

J 

3  • 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.03 

43 

I J 

4  * 

UNKNOWN  SILOXANE 

22.19 

10 

J 

0000027 


form  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Najna :  NYTEST  ENV  INC _ Contract :  9420972 _ 

Lab  Code;  -  Case  No.;  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.; 


ERA  SAMPLE  NO. 


Matrix;  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol;  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  not  dec.  _ ^ 

GC  Column;  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL) 


Lab  Sample  ID;  2072802 
Lab  File  ID:  N6818 


Date  Received :  05/18/94 

Date  Analyzed ;  05/25/94 

Dilution  Factor :  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 
COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


74-87-3 - Chloromethane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

/  5  -0  0  -3 - Chloroethane 

10 

u 

75-09-2- - Methylene  Chloride 

3 

J 

6  /-b4-i - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

/  5  -3  5  -4 - 1 , 1  -Dichloroe  thene 

10 

u 

75-34 -3 - 1, 1-Dichloroethane 

2 

J 

540-59-0 - 1/ 2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06—2—- — --1 , 2-Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1/ 1/ 1-Trichloroethane 

8 

J 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-2  7-4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-0 1-6 - Tr  ichloroethene 

2 

J 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5  1 ^ 1, 2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans-1 , 3-Dichloropropene 

10 

u 

75-25  -2 - Bromof  orm 

10 

u 

1 0  8  - 1 0  - 1 - 4  -Methy  1-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetr  achloroethene 

6 

J 

79-34-5  1 ,1,2 , 2-Tetrachloroethane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xylene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000028 


3/90 


lE  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG 

Matrix;  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2072802 _ 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  N6818 _ 

Level;  (low/med)  LOW  Date  Received;  05/18/94 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  05/25/94 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Extract  Volume;  _  (uL)  Soil  Aliquot  Volume:  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS; 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.92 

6 

J 

2. 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

14.73 

26 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.08 

7 

J 

0000029 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9420972 _ 

Lab  Code;  _  Case  No.;  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix;  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5 . 0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Coliamn:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070703_ 
Lab  File  ID;  N6742 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1  * 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


-(UL) 


CAS  NO, 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L_ 


74-87-3 - chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  chloride 

10 

u 

75-00-3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

a 

75-15-0 - carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1 , 2-Dichloroethene  (total ) _ 

10 

u 

67-66-3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1  f  2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2-Butanone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-2  7-4 - Bromodichlorome  thane 

10 

u 

78-87-5 - 1.2  -Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1.3  -Dichloropropene 

10 

u 

7  9-01-6 - Tr  ichloroethene 

10 

u 

124-4  8-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1 . 1,2-Trichloroethane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

3 

J 

10061-02-6 - tr ans -1.3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromofonn 

10 

u 

108-10-1 - 4-Methvl-2-Pentanone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

1 2  7  - 1 8  -  4 - Te  tr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1, 1,2, 2-Tetrachloroethane _ 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42  -5 - Styrene 

10 

u 

1330-20-7 - Xvlene  (total) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000030 


3/90 


lE  EPA  SAMPLE  NO. 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code :  _  Case  No . :  20707  SAS  No . :  _  SDG  No . :  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070703 _ 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  10; Lab  Pile  ID:  N6742 _ 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  05/16/94 

%  Moisture:  not  dec.  _  Date  Analyzed:  05/20/94 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm)  Dilution  Factor:  _ 

Soil  Extract  Volume:  _  (viL)  Soil  Aliquot  Volume;  _ (uL) 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found;  _ 4  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.90 

6 

J 

2. 

UNKNOWN  SILOXANE 

14.72 

5 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.03 

32 

J 

4. 

UNKNOWN 

22.19 

8 

J 

1 

0000031 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  contract 

Lab  Code;  _  Case  No,:  20707  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


9420972 


SDG  NO.: 


Lab  Sample  ID:  2072803 
Lcib  File  ID:  N6819 


Date  Received:  05/18/94 
Date  Analyzed :  05/25/94 

Dilution  Factor;  _ 1*0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87  -3 - Chi  or  ome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-00  -3 - Chloroe  thane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

3 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Carbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1, 1-Dichloroe  thane 

10 

u 

540-59-0 - 1^2 -Dichloroethene  ( total ) _ 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1  /  2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -Bu  t  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroethane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

7  8-87-5 - 1 , 2-Dichloropropane 

10 

u 

10061-01-5 - cis-1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroe  thene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochlorome  thane 

10 

u 

79-00-5 - 1 , 1 , 2 -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

•  4 

J 

10061-02-6 - trans - 1 , 3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Bromoform 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Me  thvl-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-18-4 - Tetr  achloroethene 

10 

u 

79-34-5 - 1 ,1,2 , 2 -Tetr  achloroe  thane 

10 

u 

108-88-3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-2  0-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000032 


3/90 


VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  _  Case  No.:  20707  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO 


03-MW2 


SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ffi. 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume: _ (uL) 


Number  TICs  found:  _ 3 


CAS  NUMBER 


Lab  Sample  ID:  2072803 _ 

Lab  File  ID:  N6819 _ 

Date  Received :  05/18/94 

Date  Analyzed:  05/25/94 

Dilution  Factor;  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume;  _ (nr.) 

CONCENTRATION  UNITS; 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


lA 

VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code;  _  Case  No.:  20707  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID;  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Volume:  _  (uL) 


:  9420972 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  2070707 
Lab  File  ID:  N6745 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed :  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


74-87-3 - Chlorome  thane 

10 

u 

74-83-9 - Bromome  thane 

10 

u 

75-01-4 - Vinyl  Chloride 

10 

u 

75-0  0-3 - Chlor  oethane 

10 

u 

75-09-2 - Methylene  Chloride 

4 

J 

67-64-1 - Acetone 

10 

u 

75-15-0 - Ceurbon  Disulfide 

10 

u 

75-35-4 - 1, 1-Dichloroethene 

10 

u 

75-34-3 - 1  f  1  -Dichloroethane 

10 

u 

540-59-0 - 1,2-Dichloroethene  (total) 

10 

u 

67-66  -3 - Chloroform 

10 

u 

107-06-2 - 1,2  -Dichloroethane 

10 

u 

78-93-3 - 2  -But  anone 

10 

u 

71-55-6 - 1, 1, 1-Trichloroe  thane 

10 

u 

56-23-5 - Carbon  Tetrachloride 

10 

u 

75-27  -4 - Bromodichloromethane 

10 

u 

78-87-5 - 1,2  -Die  hlor  opr  opane 

10 

u 

10061-01-5 - c is -1,3 -Dichlor opropene 

10 

u 

79-01-6 - Trichloroethene 

10 

u 

124-48-1 - Dibromochloromethane 

10 

u 

79-00-5 - 1/1/2  -Trichloroe  thane 

10 

u 

71-43-2 - Benzene 

10 

u 

10061-02-6 - trans -1,3 -Dichloropropene 

10 

u 

75-25-2 - Br  omof  orm 

10 

u 

108-10-1 - 4  -Me  thy  1-2  -Pent  anone 

10 

u 

591-78-6 - 2  -Hexanone 

10 

u 

127-1 8-4 - Tetr  achlor  oe  thene 

10 

u 

79-34-5 - 1,1, 2, 2  -Tetr  achlor  oethane 

10 

u 

108-88  -3 - Toluene 

10 

u 

108-90-7 - Chlorobenzene 

10 

u 

100-41-4 - Ethylbenzene 

10 

u 

100-42-5 - Styrene 

10 

u 

1330-2  0-7 - Xylene  ( total ) 

10 

u 

FORM  I  VOA 


0000038 


3/90 


lE 

VOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  Case  No.:  20707 


STATION 


contract:  9420972 
SAS  NO.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  5.0  (g/mL)  ML 

Le ve 1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  not  dec.  _ 

GC  Column:  CAP _  ID:  0.530  (mm) 

Soil  Extract  Voliime:  _  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070707 
Lab  File  ID:  N6745 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Analyzed:  05/20/94 

Dilution  Factor:  _ 1.0 

Soil  Aliquot  Volume:  _ 


.(UL) 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  SILOXANE 

12.90 

11 

J 

2. 

UNKNOWN  SILOXANE 

18.02 

40 

J 

3. 

UNKNOWN  SILOXANE 

22.20 

17 

J 

0000037 


FORM  I  VOA-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Contract:  9420972 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  7  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  7.4 


BG-001-1 


SAS  No.:  SDG  No.:  20316 

Lab  Sanple  ID:  2031613 
Lab  File  ID:  F0021.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

360 

u 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

360 

u 

95-57-8 - 2-Chlorophenol ' 

360 

u 

541-73-1 - 1 , 3 -Dichlorobenzene 

360 

u 

106-46-7 - 1,4  -  Diehl  orobenz  ene 

360 

u 

95-50-1 - x.,2.  -ui  chlorobenzene 

360 

u 

95-48-7 - 2  -Me  t  hylphenol 

360 

u 

108-60-1  2,2' -oxybis (1-Qiloropropane) 

360 

u 

106-44-5 - 4  -Me  t  hylphenol 

360 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

360 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

360 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

360 

u 

78-59-1 - 1 sophor one 

360 

u 

88-/S-5 - 2  -Nit  rophenol 

360 

u 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

360 

u 

120-83-2- - 2,4  -Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1 - 1,2,4  -Tri  chlorobenzene 

360 

U 

91-20-3 - Naphthalene 

360 

U 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

360 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

360 

u 

- bis(2  -  Chloroethoxy )  methane 

360 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3-Methylphenol 

360 

U 

91-57-6 - 2  -Methylnaphthalene 

360 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

360 

U 

88-06-2 - 2,4,6  -  Trichlorophenol 

360 

U 

95-95-4 - 2,4,5  -  Trichlorophenol 

860 

U 

91-58-7 - 2  -  Chloronapht  halene 

360 

U 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

860 

U 

131-11-3 - Dime  thylpht  halat  e 

360 

U 

208-96-8 - Acenapht  hyl  ene 

360 

u 

606-20-2 - 2,6  -Dini  trotoluene 

360 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

860 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

360 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


(1000078 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


BG-001-1 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sarrple  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  7  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  7.4 


Lab  Sample  ID:  2031613 
Lab  File  ID:  F0021.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


51-28-5 - 2,4  -Dini  trophenol 

860 

U 

100-J02-7 - 4 -Nitrophenol 

860 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

360 

u 

121-14-2 - 2.4  -Dini  trot  oluene 

360 

U 

84-66-2 - Diethylphthalate 

360 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  t  her 

360 

u 

86-73-7 - Fluorene 

360 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

860 

u 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-  2  -methylphenol 

860 

u 

86-30-6 - N-Ni  trosodiphenylamine_  ( 1 ) 

360 

u 

101-55-3 - 4  -  Bromophenyl  -phenylet  her _ 

360 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

360 

u 

87-86-5 - - -  Pent  achlorophenol 

860 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

360 

U 

120-12-7 - Anthracene 

360 

u 

86-74-8 - Carbazole 

360 

u 

84-74-2 - Di  -n-butvlphthalate 

360 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0 - Pvrene 

360 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlphthal  ate 

91-94-1 - 3 , 3'  -Dichlorobenzidine 

360 

u 

360 

u 

56-55-3 - Benzo{a)  anthracene 

360 

u 

218-01-9 - Chrvsene 

360 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)  phthalate _ 

310 

J 

1 1 7_R4_o - Di-n-octvlphthalate 

360 

u 

705-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

360 

u 

50-32-8 - Benzo  { a)  pvrene 

360 

u 

1  q7_7q_c^ - Indeno  (1.2. 3 -cd)  pyrene 

360 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h)  anthracene 

360 

u 

1 91  -24-2 - Benzo  (q.h.Dperylene 

360 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


noooo7<) 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMI VOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


BG-001-1 


Lab  Code:  NYTEST 
Matrix:  (soil/water) 
Sairple  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  7 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


Case  No. :  20316 
SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031613 
Lab  File  ID:  F0U2±... 

Date  Received:  04/07/94 


decanted:  (Y/N)  N 
Volume:  500  (loL) 

2.0 (uL) 


Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor :  1.0 


Y  pH:  7.4 


Number  TICs  found:  11 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BRCMO  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

RT 

5.950 

6.150 

7.000 

11.250 

17.890 

24.290 

25.200 

26.080 

27.030 

28.130 

33.000 

EST.  CONC. 

82 

100 

340 

82 

150 

110 

160 

130 

130 

83 

81 

Q 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

13. 

14. 

15 . 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


000  080  NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


BG-001-2 


SDG  No. :  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  2031614 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G  Lab  File  ID:  F0022.D 

Level:  (low/med)  LOW  Date  Received:  04/07/94 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N  Date  Extracted: 04/11/94 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL)  Date  Analyzed:  04/29/94 


Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 


Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.3 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


FORM  I  sv-1  n  0  0  0  0  8 1  nysdec  asp  12/91 


1C 


SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


BG-001-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  6  decanted :  ( Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.3 


Lab  Satiple  ID:  2031614 
Lab  File  ID:  F0022.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2.4  -Dinit  rophenol 

850 

u 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

850 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

350 

u 

121-14-2 - 2,4  -Dinit  rotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenylether 

350 

u 

86-73-7 - Fluorene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

850 

u 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-2  -methylphenol 

850 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

350 

u 

118  -74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

850 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di  -n-butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlphthalate 

350 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Diehl orobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)  phthalate _ 

76 

J 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalat  e 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3-  cd)  pyrene 

350 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a.h)  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,  Dperylene 

350 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000082  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


BG-001-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

T.ab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Injection  Volume :  2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.3 


Lab  Sample  ID:  2031614 
Lab  File  ID:  F0022.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1,0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  7  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  AROMATIC 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

5.940 

6.120 

6.970 

7.480 

11.230 

13.250 

21.870 

EST.  CONC. 

82 

97 

350 

93 

120 

72 

79 

Q 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


0  C  0  0  0  8  3  NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


BG-001-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


Matrix:  (soil/water) 
Sattple  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  9 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume :  5  0  0 (UL ) 

2.0 (uL) 

Y  pH:  5.3 


9420972  1 _ 

SDG  No. :  20316 
Lab  Sartple  ID:  2031615 
Lab  File  ID:  F0023.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

370 

U 

n  1  -44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

370 

u 

95-57-8 - 2  -Chlorophenol 

370 

u 

541  -73-1 - 1,3 -Dichlorobenzene 

370 

u 

1 06-46-7 - 1,4 -Dichlorobenzene 

370 

u 

qq-Rn-i - 1,2  -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-48-7 - 2  -Me  t  hylphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2,2'-  oxybi  s  { 1  -  Chloropr  opane ) 

370 

u 

106-44-5 - 4  -Me  t  hylphenol 

370 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

370 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

370 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

370 

u 

78-59-1 - Isophorone 

370 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

370 

u 

105-67-9 - 2,4  -  Dime  t  hylphenol 

370 

u 

1  20-83-2 - 2,4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1 - 1.2,4  -  Trichlorobenzene 

370 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

370 

u 

1  06-47-8 - 4-Chloroaniline 

370 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

370 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

370 

u 

^q_c^n-7 - 4  -Chloro-  3  -Methvlphenol 

370 

u 

91  -57-6 - 2-Methvlnaphthalene 

370 

u 

77-47-4 - Hexachlorocvclopentadiene 

370 

u 

88-06-2 - 2.4,6  -Tri  chlorophenol 

370 

u 

qc;_qc;_4 - 2.4 . 5 -Trichlorophenol 

880 

u 

91  -58-7 - 2-Chloronaphthalene 

370 

u 

aa-74-4 - 2-Nitroaniline 

880 

u 

131-11  -3 - Dimethvlphthalate 

370 

u 

208-96-8 - Acenapht  hvlene 

370 

u 

606  - 2. 0-2 - 2.6  -Dinit  rotoluene 

370 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

880 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

370 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


O0GO084 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


BG-001-3 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix;  (soil /water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  70.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  9  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup :  (Y/N)  Y  pH :  5 . 3 


Lab  Sample  ID:  2031615 
Lab  File  ID:  F0023.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


SI-28-5 - 2,4  -Dinit  rophenol 

880 

U 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

880 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

370 

u 

1  21  -14-2 - 2 , 4 -Dinitrotoluene 

370 

u 

S4-fifi-2 - Diethylphthalate 

370 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenylet  her 

370 

u 

86-73-7 - Fluorene 

370 

u 

100-01-6 - 4  -Nitroaniline 

880 

u 

534-52-1 - 4,6  -Dini  tro-  2  -methylphenol 

880 

u 

86-30-6 - N-Ni  t  rosodiphenylamine_  ( 1 ) 

370 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl-phenylether _ 

370 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

880 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

370 

u 

120-12-7 - Anthracene 

370 

u 

86-74-8 - Carbazole 

370 

u 

fi4-74-2 - Di  -n-butvlohthalate 

370 

u 

:?06-44-0 - Fluoranthene 

370 

u 

129-00-0 - Pyrene 

370 

u 

Rc;_fiR_7 - Butvlbenzvlohthalat  e 

370 

u 

qi_q4_T - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

370 

u 

- Benzo(a)  anthracene 

370 

u 

218-01-9 - Chrysene 

370 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

110 

J 

1 1  7-84-0 - Di-n-octvlohthalate 

370 

u 

905-88-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

370 

u 

907-08-8 - Benzo (k)  fluoranthene 

370 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a )  ovrene 

370 

u 

1  qq-qq-R - Indeno  (1 . 2 . 3-cd)  pvrene 

370 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a , h)  anthracene 

370 

u 

nqi_94-2 - Benzo  (q,  h,  Dperylene 

370 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000085 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


BG-001-3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol : 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  9 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume:  500 (uL) 

2.0 (uL) 

Y  pH:  5.3 


No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031615 
Lab  File  ID:  rGo23.. 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted : 04 /11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor :  1.0 


Number  TICs  found:  12 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BR(^0  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

5.960 

6.140 

6.950 

7.500 

11.220 

13.250 

17.880 

21.870 

23.890 

24.340 

25.170 

26.110 

EST.  CONC. 

78 

88 

210 

120 

300 

220 

200 

120 

84 

890 

89 

74 

Q 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


>•'000086  NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.8 


9320415 


1-lBl 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1824201 
Lab  File  ID:  F7240 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

340 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

340 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol  i 

340 

U 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

340 

U 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

340 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

340 

U 

95-48-7 - 2 -He  thy  Iphenol 

340 

U 

108-60-1 - 2,2  '-oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

340 

u 

106-44-5 - 4-Me  thy  Iphenol 

340 

U 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

340 

u 

67-72-1 - Bexachloroe  thane 

340 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

340 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

340 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

340 

u 

105-67  -9 - 2 , 4-Diinethylphenol 

340 

u 

111-91-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

340 

u 

120-83-2 - 2 , 4 -Dichlorophenol 

340 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

340 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

340 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

340 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

340 

u* 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -methy  Iphenol 

340 

u 

9 1-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

;  ‘  340 

u 

77-4 7-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

340 

u 

88-06-2 - 2, 4, 6-Trichloropbenol 

340 

u 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlorophenol 

820 

u 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

340 

u 

88-7 4-4 - 2-Nitroaniline 

820 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

340 

u 

208-96-8 - ^Ac  enaphthy  lene 

340 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitr  ot  oluene 

340 

u 

9  9  -09-2 - 3-Nitroaniline 

820 

u 

83-32-9 - - - ^Acenaphthene 

340 

u 

OOOOOGG 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. : 


Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/iriL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted;  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sairple  ID;  1824201 
Lab  File  ID:  F7240 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol _ 

132-64-9 - Dibenzof  uran _ 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethy  Iphthalate _ 

7005-7 2-3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  lether_ 

86-73-7 - Fluorene _ 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ 

534-52-1 - 4,.  6-Dinitro-2-methylphenol 

86-3  0-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

101- 55-3 - 4  -Br  omopheny  l-phenylether_ 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene _ 

87  -86-5 - Pentachlorophenol _ 

85- 01-8 - Phenanthrene _ 

120-12  -7 - ^Anthracene _ 

86- 74-8 - CarbcLZole _ 

84- 7  4-2 - Di-n-Buty  Iphthalate _ 

206- 44-0 - Fluoranthene _ 

129-00-0 - Pyrene _ 

85- 6  8-7 - Butylhenzy  Iphthalate _ 

91-9  4-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene _ 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl)  phthalate 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene _ 

207- 08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene _ 


50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene _ 

19  3-39-5 - Indeno  (1,2, 3 -cd)  pyrene 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene^ 

19 1-24-2 - Benzo  { g ,  h,  i )  pery  lene 


820 

820 

340 

340 

340 

340 

340 

820 

820 

340 

340 

340 

820 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 


U 

U 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 


0000067 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH;  5.8 


Lab  Sample  ID:  1824201 
Lab  File  ID:  F7240 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  _ _ 3 


CONCENTRATICN  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.68 

5000 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

27.01 

200 

J 

3. 

UNKNOWN 

27.13 

220 

J 

0000068 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  4.9 


9320415 


1-1B2 


_  SDG  NO.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824202 
Lab  File  ID:  F7241 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

350 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

350 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

350 

U 

54 1-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

350 

U 

106-46-7 - 1 , 4  -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  Iphenol 

350 

u 

108-60-1 - 2, 2  '-oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

350 

u 

106-44-5 - 4-MethYlphenol 

350 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

350 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

350 

u 

98-95-3 - ^Nitrobenzene 

350 

u 

78-5 9-1 - Isophorone 

350 

u 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol 

350 

u 

105-67-9 - 2 , 4 -Dime  thy  Iphenol 

350 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)inethane 

350 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

350 

u 

12  0-82 -1 - 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

350 

u 

91-2  0-3 - ^Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

350 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

350 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3  -methy  Iphenol 

350 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

.  350 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclc^ntadiene 

350 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Tr  ichlorophenol 

350 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Tr  ichlorophenol 

840 

u 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

350 

u 

88-7  4-4 - 2-Nitroaniline 

840 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

350 

u 

208-96-8 - ^Ac  enaphthy  lene 

350 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

350  1 

u 

99-09-2 - 3 -Nitr  oani  line 

840 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

! 

350 

u 

00000G9 


FORM  I  SV-1 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


1-1B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 


Lab  Sanple  ID:  1824202 


Sample  wt/vol: 


30.0  (g/mL) 


Lab  File  ID:  F7241 


Level :  ( low/med)  LOW 


Date  Received:  09/21/93 


%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N_ 


Date  Extracted:  09/23/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL)  Date  Analyzed:  09/29/93 


Injection  Volume:  _ 2.0{uL) 


Dilution  Factor:  _ 1^ 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


pH:  4.9 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28  -5 - 2 , 4  -Dinitrophenol _ 

100-02-7 - 4 -Nitrophenol _ 

132-64-9 - Dibenzof  uran _ 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethy  Iphthalate _ 

7  0  05-72-3 - 4-Chlorophenyl-pheny  letter 

86-73-7 - Fluorene _ 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2^nethylphenol 

86- 30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1)_ 

101- 55-3 - 4 -Brcrophenyl-pheny  letter _ 

118-74-1 - Hexachlorobenzene _ 

87- 86  -5 - Pentachlorophenol _ 

85- 01-8 - Phenanthrene _ 

120-12  -7 - Anthracene _ 

86- 74- 8 - -Carbazole _ 

84- 74-2 - Di-n-Butylphthalate _ 

206- 44-0 - Fluoranthene _ 

129-00-0 - Pyrene _ 

85- 6  8-7 - Butylbenzy  Iphthalate _ 

91-94-1 - 3, 3  '-Dichlorobenzidine _ 

56-55-3 - Benzo(  a)  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene _ 

117-81-7 - bis  { 2  -Ethy  Ihexyl )  phthalate__ 

117-84-0 - Di  -n-octy  Iphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene _ 

207- 08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene _ 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene _ 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene _ 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene _ 


0000070 


FORM  I  SV-2 


3/90 


epa  sample  no. 


If 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

^  NYTEST  ENV  INC  _  contract:  9320415 

Lab  code:  ^test,  case  No.:  1_8242  s^  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  soil 

San^)le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  g _ 

Level ;  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sarple  ID:  1824202 
Lab  File  ID:  F7241 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  /ui.) 

Injection  Volume:  _ 2.0 (ht.) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  4.9 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  i.p 


Number  tics  found:  3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

2. 

3. 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

5.65 

26.16 

27.01 

4400 

470 

77 

JAB 

J 

0000071 


form  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.; 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  24  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.9 


9320415 


1-1B3 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824203 
Lab  File  ID:  F7242 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2— • 

- Phenol 

430 

u 

111-44-4— 

- bis ( 2-Chloroethyl ) Ether 

430 

u 

95-57-8 - 

- 2 -Chlorophenol 

430 

u 

541-73-1— 

- 1 , 3 -Dichlorobenzene 

430 

u 

106-46-7— 

- 1, 4 -Dichlorobenzene 

430 

u 

95-50-1 - 

- 1, 2 -Dichlorobenzene 

430 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methvlphenol 

430 

u 

108-60-1— 

- 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  _ 

430 

u 

106-44-5— 

- 4-Methylphenol 

430 

u 

621-64-7— 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

430 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

430 

u 

98-95-3 - 

- ^Nitrobenzene 

430 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

430 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

430 

u 

105-67-9— 

- 2 , 4-DiinethYlphenol 

430 

u 

111-91-1— 

- bis  (2-Chloroethoxy  )inethane 

430 

u 

120-83-2— 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

430 

u 

120-82-1— 

- 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

430 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

430 

u 

106-47^8— 

- 4-Chloroaniline 

430 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

430 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3  -inethy  Iphenol 

430 

U 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene 

..  430 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

430 

u 

88-06-2 - 

- 2  r  4 , 6-Trichlorophenol 

430 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

1100 

u 

91-58-7 - 

- 2-Chloronaphthalene 

430 

u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

1100 

u 

131-11-3— 

- Dimethylphthalate 

430 

u 

208-96-8— 

- ^Acenaphthylene 

430 

u 

606-20-2— 

- 2  ^  6-Dinitrotoluene 

430 

u 

99-09-2 - 

— j - 3-Nitroaniline 

1100 

U 

83-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

430 

u 

0000072 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  24  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(iiL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.9 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sanple  ID:  1824203 
Lab  File  ID:  F7242 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5— 

100-02-7- 


-2, 4-Dinitrophenol 
“4-Nitrophenol _ 


132-64-9 - DibenzofuTcin 

121-14-2 - 


-2, 4-Dinitrotoluene 


84-66-2 - Diethy  Iphthalate _ 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

86-73-7 - Fluorene 

100-01-6 - 

534-52-1 - 


-4-Nitroaniline 


86- 30-6 - 

101-55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85-01-8 - 


-4, 6-Dinitro-2-methylphenol_ 
-N-Nitrosodipheny lamine  ( 1 )  _ 

“4-Brcinophenyl-phenylether _ 

-Hexachlorobenzene _ 

-Pentachlorophenol _ 

-Phenanthrene 


120-12-7 - Anthracene__ 

86-74-8 - -Carbazole 


84- 7  4-2 - Di-n-Butylphthalate_ 

206-44-0 - Fluor  an  the  ne _ 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 


~Pyrene_ 


91-94-1— 

56-55-3— 

218-01-9- 


-Butylbenzy  Iphthalate 
-3,3'  -Dichlorobenzidine^^ 

-Benzo  (a)  anthracene _ 

-Chrysene _ 


117-81-7 - ^bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate^^ 

117-84-0 - Di-n-octy  Iphthalate _ 

205-99-2 - 

207-08-9 - 

50-32-8 - 


-Benzo  (b)  fluoranthene 
-Benzo  ( k)  f  luoranthene__ 


-Benzo ( a) pyrene 


193-39-5 - 

53-70-3 - 


— Indeno  (1,2,3  -cd )  pyrene 
— Dibenz  ( a ,  h )  anthr  ac  ene 


191-24-2 - Benzo  ( g ,  h ,  i )  pery  lene 


1100 

U 

1100 

U 

430 

U 

430 

U 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

1100 

u 

1100 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

1100 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

68 

BJ 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

430 

u 

0000073 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-1B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Ccxle:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No,: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture;  24  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volune:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0{uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 -9 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID;  1824203 
Lab  File  ID:  F7242 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.64 

4200 

JAB 

0000074 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


1-002-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30. O  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  8  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.1 


Lab  Sairple  ID:  2031604 
Lab  File  ID:  F9921.D 
Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

360 

u 

111-44-4 - bis  {2-Chloroethyij  Ether 

360 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

360 

u 

541-73-1 - 1 , 3 -Di  chlorobenzene 

360 

u 

106-46-7 - 1,4  -  Di  chlorobenzene 

360 

U 

95-50-1 - 1, 2-DicJilorobenzene 

360 

u 

95-48-7 - z  -Me  tnylphenol 

360 

u 

108-60-1 - 2, 2'  -oxybis  (l-Qiloropropane) 

360 

u 

106-44-5 - 4  -Me  thylphenol 

360 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di  -n-propylamine 

360 

u 

SI -12-1 - Hexachloroe  thane 

360 

u 

98-yb-j - Nitrobenzene 

360 

u 

78-59-1 - Isophorone 

360 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  trophenol 

360 

u 

i05-b/-y - 2,4  -  Dime  thy  Iphenol 

360 

U 

12U-8J-Z - 2,4  -  Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1 - 1/2,4  -Trichlorobenzene 

360 

U 

91-20-3 - Naphthalene 

360 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

360 

U 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

360 

U 

- bis  {2-Chloroethoxy)  methane 

360 

U 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -  Methyl  phenol 

360 

U 

91-57-6 - 2  -Me  thylnaphthalene 

360 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

360 

U 

88-06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol 

360 

u 

95-95-4 - 2,4, 5 -Trichlorophenol 

870 

u 

91-58-7 - 2  -  Chloronaphthalene 

360 

u 

88-74-4 - 2  -Ni  troanil  ine 

870 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

360 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

360 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

360 

U 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

870 

U 

83-32-9 - Acenapht  hene 

360 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


11000048 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  8  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  action  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.1 


9420972 


1-002-1 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sanple  ID:  2031604 
Lab  File  ID:  F9921.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinit  rophenol 

870 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol  : 

870 

U 

132-64-9 - Dibenzof uran 

360 

U 

121-14-2 - 2,4  -Dinit  rotoluene 

360 

U 

84-66-2 - Die  thylphthalate 

360 

U 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  ther 

360 

U 

86-73-7 - Fluorene 

360 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

870 

U 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-  2  -methylphenol 

870 

U 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

360 

U 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

360 

U 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

360 

U 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

870 

U 

85-01-8 - Phenant  hrene 

360 

U 

120-12-7 - Anthracene 

360 

U 

86-74-8 - Carbazole 

360 

U 

84-74-2 - Di-n-butylphthalate 

360 

U 

206-44-0 - Fluoranthene 

360 

U 

129-00-0 - Pyrene 

360 

U 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

91-94-1 - 3,3'  -Diehl orobenzidine 

360 

U 

360 

U 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

360 

U 

218-01-9 - Chrysene 

360 

U 

117-81-7 - bis  ( 2 -Ethylhexyl ) phthalate _ 

46 

J 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalate 

360 

U 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

360 

U 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

360 

U 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

360 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3  -  cd )  pyrene 

360 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

360 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,  Dperylene 

360 

u 

1 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


000004  9  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


1-002-1 


Lab  Name:  NY TEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/raL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  8  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Injection  Volume:  2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.1 


Lab  Sample  ID:  2031604 
Lab  File  ID:  F9921.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  21 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

18000 

79 

81 

79 
170 
130 
220 

93 

130 

80 
110 
320 

75 

200 

660 

350 

670 

1600 

560 

520 

220 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

5.850 

6.350 

7.100 

7.710 

18.120 

22.080 

23.910 

25.390 
26.050 
26.290 
27.260 
28.070 
28.440 
29.810 
31.270 
31.500 
32.330 
33.600 
37.530 

39.390 
44.460 

23 . 

24 . 

25, 

26  • 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


tJ000050 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IB 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


1-002-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  { soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.8 


Lab  Sample  ID:  2031605 
Lab  File  ID:  F9922.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

350 

U 

1 1 1  -44-4 - bis  (2-ChloroethYl)Ether 

350 

u 

qR-RV-a - 2  -  Chlorophenol 

350 

u 

e;4i_7-^_i - 1^3  -Dichlorobenzene 

350 

u 

1  nfi-4fi-7 - 1,4 -Dichlorobenzene 

350 

u 

qc;_c;n-i - 1,2  -  Dichlorobenzene 

350 

u 

88-48-7 - 2  -Me  thylphenol 

350 

u 

108-60-1 - 2, 2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

350 

u 

1  06-44-5 - 4-MethYlphenol 

350 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di  -n-propylamine 

350 

u 

^7-72-1 - Hexachloroe  thane 

350 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - Isophorone 

350 

u 

aa-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

350 

u 

105-67-9 - 2,4  -Dime  thylphenol 

350 

u 

-190-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 1.2.4  -Trichlorobenzene 

350 

u 

qi_9.n-3 - Naphthalene 

350 

u 

1  06-47-8 - 4-Chloroaniline 

350 

u 

fl7-68-3 - Hexachlorobutadiene 

350 

u 

111-91-1 - bis  {2-Chloroethoxy)  methane 

350 

u 

c;q_qo-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Me  t  hvlphenol 

350 

u 

qi  _^7-6 - 2-Methvlnaphthaiene 

350 

u 

■77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

350 

u 

Rfi-06-2 - 2 . 4 . 6-Trichlorophenol 

350 

u 

Qc;-qq-4 - 2.4.5  -Trichlorophenol 

850 

u 

qi_c;r-7 - 2  -  Chloronaphthalene 

350 

u 

fl8-74-4 - 2  -Ni  troanil  ine 

850 

u 

-191-11  -3 - Dimethvlphthalate 

350 

u 

908-96-8 - Acenaphthylene 

350 

u 

RO6-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

Qq-n9-2 - 3-Nitroaniline 

850 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

350 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


(.!000051 


1C 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


1-002-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  | _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  6 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup :  (Y/N) 


SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume:  500 (UL) 

2.0 (uL) 

Y  pH:  5.8 


Lab  Satiple  ID:  2031605 
Lab  File  ID:  F9922.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinit  rophenol 

850 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

850 

u 

132-64-9 - Dibenzof uran 

350 

U 

121-14-2 - 2,4  -Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Die  thylpht  halat  e 

350 

U 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyl  ether 

350 

U 

86-73-7 - Fluorene 

350 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

850 

U 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-2  -methylphenol 

850 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1 ) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

350 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

850 

U 

85-01-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di-n-butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butylbenzylpht  hal  ate 

350 

u 

91-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a )  an  t  hracene 

350 

u 

218-01-9- - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis(2  -  E  thylhexyl )  phthalat  e 

96 

J 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3 -cd)  pyrene 

350 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a, h)  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo (g,h,  i)perylene 

350 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000052 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No, 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 


%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 


Inj  ect ion  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


Number  TICs  found:  14 


pH:  5.8 


1-002-2 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sattple  ID:  2031605 
Lab  File  ID:  F9922.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 


COMPOUND  NAME 


UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BROMO  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN  HYDROCARBON 
UNKNOWN  HYDROCARBON 


5.840 

6.340 

7.210 

7.700 

11.510 

13.550 

25.390 

26.060 

26.270 

27.270 
28.420 
29.820 
31.500 
33.560 


EST.  CONC. 

14000 

82 

190 

100 

410 

94 

93 

450 

160 

170 

140 

96 

190 

110 


FORM  I  SV-TIC 


0000053 


NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 
Sarrpie  wt/vol :  30  0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5;8 


9420972 


1-002-3 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031606 
Lab  File  ID:  F9923.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2-- . Phenol 

350 

U 

111-44-4--- - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

350 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

350 

U 

541-73-1 - 1,3  -  Dichlorobenzene 

350 

U 

106-46-7 - 1, 4 -Di  chlorobenzene 

350 

U 

95-50-1 - 1, 2 -Di  chlorobenzene 

350 

U 

95-48-7 - 2  -Methylphenol 

350 

U 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

350 

U 

106-44-5 - 4  -  Methylphenol 

350 

U 

621-64-7 - N-Nitroso-di  -n-propylamine 

350 

U 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

350 

U 

98-95-3 - Nitrobenzene 

350 

U 

78-59-1 - Isophorone 

350 

U 

88-75-5 - 2  -Nitrophenol 

350 

U 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

350 

U 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

350 

U 

120-82-1 - 1, 2, 4 -Trichlorobenzene 

350 

U 

91-20-3 - Naphthalene 

350 

U 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

350 

U 

87-68-3 - --Hexachlorobutadiene. 

350 

U 

111-91-1 - bis(2  -  Chloroethoxy )  methane 

350 

U 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Methylphenol 

350 

U 

91-57-6 - 2  -Methylnapht  halene 

350 

U 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

350 

U 

88-06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol 

350 

U 

95-95-4 - 2 , 4 , 5 -Trichlorophenol 

850 

U 

91-58-7 - 2  -  Chloronapht  halene 

350 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

850 

u 

131-11-3 - Dimethylpht  halat  e 

350 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 3-Nitrociniline 

850 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

350 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


(1000054 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


1-002-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ection  Voliime :  2.0  (loL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.8 


Lab  Sample  ID:  2031606 
Lab  File  ID:  F9923.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2 . 4-Dinitrophenol 

850 

U 

100-02-7 - 4  -Ni  t  rophenol 

850 

u 

132-64-9 - Dibenzof  iiran 

350 

u 

121-14-2 - 2 . 4 -Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  t  her 

350 

u 

86-73-7 - Fluorene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

850 

U 

534-52-1 - 4,6  -Dini  t  ro-  2  -  methylphenol 

850 

U 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

350 

u 

118  - 74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

850 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

fl4-74-2 - Di-n-butvlphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlpht  halat  e 

350 

u 

<51  -94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)  phthalate _ 

160 

J 

1 1 7-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  U)pvrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1 . 2 . 3  -cd)  pyrene 

350 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a .  h)  anthracene 

350 

u 

1  91  -54-2 - Benzo(a,h,i)pervlene 

350 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000055 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


1-002-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sanple  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  6 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


SOIL 

ro.O  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume:  500  (iiL) 

2.0  (uL) 

Y  pH:  5.8 


Lab  Sample  ID:  2031606 
Lab  File  ID:  F9923.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


Number  TICs  found:  10 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BROMO  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

5.810 

6.140 

6.340 

7.150 

7.700 

11.480 

13.530 

18.120 

22.090 

31.520 

EST.  CONC. 

13000 

71 

85 
170 

74 

170 

100 

130 

100 

86 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


OCOOOSG 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Samp. 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G  Lab  File 


1-002-3DUP 


SDG  No. :  20316 


Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  4  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.7 


Lab  Sample  ID:  2031607 
Lab  File  ID:  F9924.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


1C 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


1-002-3DUP 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  4  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.7 


Lab  Sample  ID:  2031607 
Lab  File  ID:  F9924.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


51-28-5 - 2.4  -  Dini  t  rophenol 

830 

U 

100-02-7 - 4  -Nit  rophenol 

830 

u 

132-64-9 - Dibenzof uran 

350 

u 

121-14-2 - 2.4  -Dini  t  rotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl  -phenyl  ether 

350 

u 

86-73-7 - Fluorene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

830 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinit  ro -  2-  me  t  hy  Iphenol 

830 

u 

86-30-6 - N-Ni  trosodiphenylamine_  ( 1 ) 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

350 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

830 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di-n-butvlphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlpht  halat  e 

91-94-1 - 3 . 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis(  2  -Ethylhexyl )  phthalate 

110 

J 

1 17-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  U)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - 1 ndeno  ( 1 . 2 . 3  -  c  d )  pyrene 

53-70-3 - Dibenz  (a.h)  anthracene 

350 

u 

350 

u 

1  91-24-2 - Benzo(a.h.  Dperylene 

350 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000058  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


1-002-3DUP 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  4  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (uL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.7 


Lab  Sample  ID:  2031607 
Lab  File  ID:  F9924.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  fovand:  12  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 . 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BROMO  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  SILOXANE 

RT 

5.850 

6.150 

6.360 

7.210 

7.690 

11.480 

18.120 

26.290 

27.280 

28.440 

31.490 

45.240 

EST.  CONC. 

16000 

89 

74 

300 

73 

100 

220 

120 

97 

80 

96 

72 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

14 . 

15 . 

16 . 

17. 

18 . 

19. 

20 . 

21 . 

22. 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

.. 

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 

FORM  I  SV-TIC 


(J000059 


NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEHIVOLATrLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  11.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG  No. : 


Sample  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  F7246 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  10.0 


CONCENTRATK^  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2-- 

- Phenol 

3600 

U 

111-44-4— 

- bis ( 2-Chloroethyl ) Ether 

3600 

U 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol 

3600 

U 

541-73-1— 

- 1, 3 -Dichlorobenzene 

3600 

U 

106-46-7— 

- 1, 4-Dichlorobenzene 

3600 

U 

95-50-1 - 

- 1 , 2 -Dichlorobenzene 

3600 

u 

95-48-7 - 

- 2  -Methylphenol 

3600 

u 

108-60-1— 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane )_ 

3600 

u 

106-44-5— 

- 4 -Methylphenol 

3600 

u 

621-64-7— 

- N-Nitroso-di-n-propylamine 

3600 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

3600 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

3600 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

3600 

u 

88-75-5 - 

- 2 -Nitrophenol 

3600 

u 

105-67-9— 

- 2 , 4-Diinethylphenol 

3600 

u 

111-91-1— 

- bis  ( 2 -Chloroethoxy)  methane _ 

3600 

u 

120-83-2— 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

3600 

u 

120-82-1— 

- 1 ^  2 , 4 -Trichlorobenzene 

3600 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

3600 

u 

106-47-8— 

- 4  -Chloroaniline 

3600 

u 

1 

\ 

ro 

1 

00 

VO 

1 

00 

- Hexachlorobutadiene 

3600 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3-inethylphenol 

-*  -  3600 

u 

91-57-6 - 

- -2-Methylnaphthalene 

3600 

u 

77^41-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

3600 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

3600 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorc^henol 

8800 

u 

91-58-7 - 

- 2  -Chloronaphthalene 

3600 

u 

88-74-4 - 

- 2  -Nitroaniline 

8800 

u 

131-11-3— 

- Dime  thy  Iphthcilate 

3600 

u 

208-96-8— 

- ^Acenaphthylene 

3600 

u 

606-20-2— 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

3600 

u 

99-09-2 - 

— ^ - 3-Nitroaniline 

8800 

u 

83-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

3600 

u 

0000081 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOIiATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  pH:  11.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  F7246 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor :  10.0 


CONCENTRATION  UNITS  : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28 

100- 02-7 
132-64-9 
121-14-2 

84- 66-2- 
7005-72- 
86-73-7- 
100-01-6 
534-52-1 

86- 30-6- 

101- 55-3 
118-74-1 

87- 86-5- 

85- 01-8- 
120-12-7- 

86- 74-8- 


206- 44-0 
129-00-0 
85-68-7- 
91-94-1- 
56-55-3- 
218-01-9' 
117-81-7‘ 
117-84-0- 
205-99-2- 

207- 08-9- 
50-32-8- 
193-39-5- 
53-70-3- 
191-24-2- 


- 2, 4-Dinitrophenol 

8800 

U 

- 4-Nitrophenol 

8800 

U 

- Dibenzofuran 

3600 

U 

- 2, 4-Dinitrotoluene 

3600 

U 

- Diethylphthalate 

3600 

U 

3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

3600 

U 

- Fluorene 

3600 

U 

- 4-Nitroaniline 

8800 

U 

- 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

8800 

U 

- N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

3600 

U 

- 4-Branophenyl-phenylether  I 

- Hexachlorobenzene 

3600 

3600 

U 

U 

- Pentachlorophenol 

8800 

U 

- Phenanthrene 

1300 

J 

- ^Anthracene 

3600 

U 

- —Carbazole 

3600 

U 

- Di-n-Butylphthalate 

3600 

U 

- Fluoranthene 

1100 

J 

- Pyrene 

600 

J 

- Butylbenzylphthalate 

3600 

u 

- 3  ^  3  /-  -Dichlorobenzidine 

3600 

u 

- Benzo  ( a)  anthracene 

,  3600 

u 

- Chrysene 

420 

J 

- bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

3600 

U 

- Di-n-octylphthalate 

3600 

u 

- Benzo  ( b )  fluoranthene 

3600 

u 

- Benzo ( k) fluoranthene 

3600 

u 

- Benzo { a) pyrene 

3600 

U 

- Indeno (1,2, 3-cd) pyrene 

3600 

u 

- Dibenz  ( a,  h)  anthracene 

3600 

u 

- Benzo  { g,  h,  i )  perylene 

3600 

u 

FORM  I  SV-2 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B1 


SDG  No. : 


Matrix :  (soil /water ) 

SOIL 

Sample  wt/vol: 

30.0  (a/mL)  G 

Level :  { low/med ) 

LOW 

%  Moisture :  9 

decanted: 

(Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume;  _ 

2.0{uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N) 

Y _ 

pH;  11.0 

Lab  Sanple  ID:  1824207 
Lab  File  ID:  F7246 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor;  10.0 


Number  TICs  found:  _ 2 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC- 

Q 

1- 

UNKNOWN 

5.78 

210000 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ACID 

26.18 

11000 

J 

0000083 

» 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATrLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Le  ve  1 :  ( low/ined )  LOW 

%  Moisture:  _ ^  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Voluine:  500.0  (uL) 

Injection  Voluine:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  pH:  6.3 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sanple  ID:  1824208 
Lab  File  ID:  B5166 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - 

— Phenol 

450 

U 

111-44-4 - 

— bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

450 

U 

95-57-8 - 

— 2-Chlorophenol 

450 

U 

541-73-1 - 

— 1 , 3-Dichlorobenzene 

450 

U 

106-46-7 - 

— 1, 4 -Dichlorobenzene 

450 

U 

95-50-1 - 

— 1, 2 -Dichlorobenzene 

450 

U 

95-48-7 - 

— 2 -Me thy Iphenol 

450 

u 

108-60-1 - 

— 2 ,2'  -oxybis  ( 1-chloropropane ) 

450 

u 

106-44-5 - 

— 4-Me thy Iphenol 

450 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n-propylamine 

450 

u 

67-72-1 - 

— Hexachloroethane 

450 

u 

98-95-3 - 

— Nitrobenzene 

450 

u 

78-59-1 - 

— Isophorone 

450 

u 

88-75-5 - 

— 2 -Nitrophenol 

450 

u 

105-67-9 - 

— 2 , 4 -Dine  thy  Iphenol 

450 

u 

111-91-1 - 

— bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

450 

u 

120-83-2 - 

— 2 , 4-Dichlorophenol 

450 

u 

120-82-1 - 

— 1,2 , 4 -Trichlorobenzene 

450 

u 

91-20-3 - 

— Naphthalene 

450 

U 

106-47-8 - 

— 4-Chloroaniline 

450 

|u 

87-68-3 - 

— Hexachlorobutadiene 

450 

u 

59-50-7 - 

— 4-Chloro-3  Hmethy  Iphenol 

450 

u 

91-57-6 - 

— 2  -Ms  thylnaphthalene 

'  450 

u 

77-47-4 - 

— Hexachlorocyclopentadiene 

.  -  450 

u 

88-06-2 - 

—2,4 , 6-Trichlorophenol 

450 

u 

95-95-4 - 

— 2 , 4 , 5-Trichloropbenol 

1100 

u 

91-58-7 - 

—2  -Chloronaphthalene 

450 

u 

88-74-4 - 

— 2-Nitroaniline 

1100 

u 

131-11-3 - 

—Dime thy Iphthalate 

450 

u 

208-96-8 - 

— Acen^hthylene 

450 

u 

606-20-2 - 

—2 , 6-Dinitrotoluene 

450 

u 

99-09-2 - 

—3  -Nitrociniline 

1100 

u 

83-32-9 - 

— Acenaphthene 

450 

u 

0000084 


FORM  I  SV-1 


3/90 


IF 

SEMIVOLATIIiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 26  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.3 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824208 
Lab  File  ID:  B5166 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  tXl/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ACID 

10.69 

98 

J 

0000086 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No,: 

Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  { low/ned)  LOW 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1824909 
Lab  File  ID:  B5170 


%  Moisture:  _ 15  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  y_  pH:  5.4 

CAS  NO.  COMPOUND  . 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATIC^I  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


-Phenol _ 

-bis ( 2-Chloroethy 1 ) Ether_ 
-2-Chlorophenol _ 


“1, 3 -Dichlorobenzene 
-1, 4-Dichlorobenzene_ 
“1, 2-Dichlorobenzene_ 
-2-Methylphenol _ 


-2-Nitrophenol^ 


108-95-2- 
111-44-4- 
95-57-8— 

541-73-1- 
106-46-7- 
95-50-1— 

95-48-7— 

108-60-1 - 2  ^  2 '  -oxybi  s  ( 1-chloropropane )  ^ 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol _ 

62 1-64-7 - N-Nitro30-di  -n-propy  lamine 

67-72-1 - Hexachloroethane 

98-95 -3 - Nitrobenzene^ 

7  8-59-1 - Isophorone 

88-75-5- 

105- 67-9 

1 1 1-9 1-1 - : - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

120-82-1 - 

91-20-3— 

106- 47-8- 

87- 68-3— 

59-50-7— 

91-57-6— 

77-47-4— 

88- 06-2— 

95-95-4— 

91-58-7— 

88-74-4— 

131-11-3- 


-2, 4-Dimethylphenol 


-1,2, 4-Trichlord:>enzene^ 
-Naphthalene _ 


-4-Chloroaniline 


-Hexachlorobutadiene 


-4  -Chloro-3  -inethylphenol_ 
-2  -Me  thy  Inaphthalene _ 


-Hexachlorocyclopentadiene 


- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol_ 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol_ 

- 2-Chloronaphthalene _ 

- 2 -Nitroaniline 


208-96-8- 

606-20-2- 

99-09-2— 

83-32-9— 


-Dimethylphthalate^ 

-Acenaphthylene 


-2 , 6 -Dinitr otoluene^ 

-3-Nitroaniline _ 

-Acenaphthene _ 


390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

U 

390 

u 

390 

u 

390 

u 

390 

u 

390 

u 

390 

U 

390 

U 

390 

lU 

390 

u 

390 

u 

390 

u 

940 

u 

390 

u 

940 

u 

390 

u 

390 

u 

390 

u 

940 

u 

390 

u 

0000087 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEHTVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1824208 
Lab  File  ID:  B5166 


%  Moisture:  _ 2S  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (\SL) 

Injection  Volume;  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  6.3 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

—2  f 4-Dinitrophenol 

1100 

U 

100-02-7 - 

— 4-Nitxophenol 

1100 

U 

132-64-9 - 

— Dibenzofuran 

450 

U 

121-14-2 - 

-2 , 4 -Dinitro toluene 

450 

U 

84-66-2 - 

-Diethylphthalate 

450 

U 

7005-72-3 - 

-4 -Chlorophenyl -pheny lether 

450 

U 

86-73-7 - 

— Fluorene 

450 

u 

100-01-6 - 

-4 -Nitroaniline 

1100 

u 

534-52-1 - 

-4, 6-Dinitro-2-inethylphenol 

1100 

u 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

ro 

1 

VO 

00 

-N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

450 

u 

101-55-3 - 

-4-Brcinophenyl-phenylether 

450 

u 

118-74-1 - 

-Hexachlorobenzene 

450 

u 

87-86-5 - 

-Pentachlorophenol 

1100 

u 

CJO 

LH 

O 

»-• 

1 

00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-Phenanthrene 

450 

u 

120-12-7 - 

-Anthracene 

450 

u 

86-74-8 - 

-Carbazole 

450 

u 

84-74-2 - 

-Di-n-Butylphthalate 

450 

u 

206-44-0 - 

-Fluoranthene 

450 

u 

129-00-0 - 

-Pyrene 

.450 

u 

85-68-7 - 

-Butylbenzylphthalate 

450 

u 

91-94-1 - 

-3,3' -Dichlorobenzidine 

450 

U 

56-55-3 - 

-Benzo (a) anthracene 

450 

u 

218-01  9  - 

-Chrysene 

-  450 

u 

117-81-7 - 

-bis  { 2-Ethy  Ihexyl )  phthalate 

.  1100 

B 

117-84-0 - 

-Di-n-octylphthalate 

450 

u 

205-99-2 - 

-Benzo (b) fluoranthene 

450 

u 

207-08-9 - 

-Benzo ( k) fluoranthene 

450 

u 

50-32-8 - 

-Benz  o ( a ) pyrene 

450 

u 

193-39  5- 

-Indeno (1,2,3-cd) pyrene 

450 

u 

53-70  3  - 

-Dibenz ( a , h ) anthracene 

450 

u 

191-24-2 - 

-Benzo ( g, h, i) perylene 

450 

u 

0000085 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IC 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Code;  NYTEST  Case  No.;  18242  SAS  No.- 


1-3B3 


SDG  No. : 


Matrix;  (soil/water)  sqtt. 

Sanple  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G _ 

Level;  (low/roed)  LOW 
%  Moisture:  15  decanted;  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume;  500. p  d 
Injection  Volume:  2.0(uL) 


Lab  Sanple  ID:  1824909 
Lab  File  ID;  B5170 
Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted;  10/01/93 
Date  Analyzed;  10/06/93 
Dilution  Factor;  _ i.p 


GPC  Cleanup:  (y/N)  Y_  pH;  5.4 


CONCENTRATION  UNITS: 

COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

940 

U 

ux:  /  4-Nitxophenol 

940 

U 

132-64-9 -  Dxbenzofuran 

390 

U 

- 2 , 4 -Dimtro  toluene 

390 

U 

84—66—2 - 

- Diethylphthalate 

390 

u 

/UUd— /2— 3 - 

4  -Chlorophenyl  -pheny  le  ther 

390 

u 

86-73-7- 

- Fluorene 

390 

u 

1  u  u-o  1  -6 - 4  -Ni  troaniline 

940 

u 

- 4, 6-Dinitro-2-irethylphenol 

940 

u 

86-30  6- 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

390 

u 

101-55-3 - 

- 4-Brcinophei^l-phenylether 

390 

u 

118-74-1 - 

- ^Hexachlorobenzene 

390 

u 

o/  oo  j  -  . . "f’entaclilorophenol 

940 

u 

oD-ui-e - 

- ^Phenanthrene 

390 

u 

120-12-7 - 

- Anthracene 

390 

u 

86-74-8 

- Carbazole 

1  390 

u 

84—7  4—2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

390 

u 

206—44—0 - 

- Fluoranthene 

390 

u 

129-00-0 

- Pyrene 

390 

u 

85-68-7 - 

— ^Butylbenzylphthalate 

390 

u 

91-94-1 

err.  trer 

— 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

390 

u 

i3enzo( a)  anthracene 

390 

u 

218-01-9 - —Chrysene 

.  ;  390 

u 

11/-81-7 - 

— ^bis  { 2  -Ethy  Ihexyl )  phthalate 

^  1000 

B 

117-84-0 

— Di-n-octylphthalate 

390 

u 

203-99-2 - 

— ^Benzo  (b)  f  luorcinthene 

390 

u 

20 /— 08— 9 - 

— Benzo ( k) fluoranthene 

390 

u 

50-32-8 - 

— Benzo ( a) pyrene 

390  1 

a 

193-39-5 - 

Indeno (1,2,3  -cd) pyrene 

390  1 

J 

53-70-3- 

— Dibenz ( a, h ) anthracene 

390  1 

J 

^  -  - . . Ben2o(g,h,i)perylene 

1 

390  \ 

J 

0000088 


FORM  I  SV-2 


3/90 


If 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFrED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contxact;  9320415 

Lab  Cede:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 15  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL> 

Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.4 


Lab  Sanple  ID:  1824909 
Lab  File  ID:  B5170 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 5  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

25.23 

81 

J 

2. 

UNKNOWN 

27.36 

150 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

27.44 

85 

J 

4. 

UNKNOWN 

27.63 

92 

J 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

28.83 

110 

J 
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IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


1-3B3D 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/ med )  LOW 

%  Moisture:  _ lA  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  4.8 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824210 
Lab  File  ID:  F7248 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

— Phenol 

380 

U 

111-44-4 - 

— bis ( 2-Chloroethyl) Ether 

380 

U 

95-57-8 - 

— 2 -Chlorophenol 

380 

U 

541-73-1 - 

— 1, 3 -Dichlorobenzene 

380 

u 

106-46-7 - 

— 1 , 4 -Dichlorobenzene 

380 

u 

95-50-1 - 

— 1, 2 -Dichlorobenzene 

380 

u 

95-48-7 - 

— 2 -Me thy Iphenol 

380 

u 

108-60-1 - 

— 2  f  2 '  -oxybis  { l-Chloropropane)_ 

380 

u 

106-44-5 - 

— 4  -Methylphenol 

380 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n-propylamine 

380 

u 

67-72-1 - 

— Hexachloroethane 

380 

u 

98-95-3 - 

— Nitrobenzene 

380 

u 

78-59-1 - 

— Isophorone 

380 

u 

88-75-5 - 

— 2-Nitrophenol 

380 

u 

105-67-9 - 

— 2 , 4-Diine  thy  Iphenol 

380 

u 

111-91-1 - 

— bis  ( 2-Chloroetho3qr )  methane 

380 

u 

120-83-2 - 

— 2  r 4-Dichlorophenol 

380 

u 

120-82-1 - 

— 1,2, 4-Trichlorobenzene 

380 

u 

91-20-3 - ; - 

— Naphthalene 

380 

u 

106-47-8 - 

— 4-Chloroaniline 

380 

u 

87-68-3 - 

— Hexachlorobutadiene 

380 

u 

59-50-7 - 

— 4  -Chloro-3  -methylphenol 

380 

|u 

91-57-6 - 

— 2  -Me  thy  Inaphthalene 

380 

'u 

77-47-4 - 

— Hexachlorocyclopentadiene 

380 

u 

88-06-2 - 

— 2 ,4, 6-Trichlorophenol 

'  380 

u 

95-95-4 - 

— 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

930 

u 

91-58-7 - 

— 2-Chloronaphthalene  ’ 

380 

u 

88-74-4 - 

—2  -Ni  tr  oaniline 

930 

u 

131-11-3 - 

—Dime  thy  Iphthalate 

.380 

u 

208-96-8 - 

—Acenaphthylene 

380 

u 

606-20-2 - 

—2, 6-Dinitrotoluene 

380 

u 

99-09-2 - 

— 3 -Nitr  oaniline 

930 

u 

83-32-9 - — 

— Acenaphthene 

380 

u 

0000090 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B3D 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level ;  ( low/n^)  LOW 

%  Moisture:  _ lA  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volime:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  4.8 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824210 
Lab  File  ID:  F7248 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 

— 2 , 4-Dinitrophenol 

930 

U 

100-02-7 - 

— 4-Nitrophenol 

930 

u 

132-64-9 - 

— Dibenzofuran 

380 

u 

121-14-2 - 

— 2, 4-Dinitrotoluene 

380 

u 

84-66-2 - 

— Diethylphthalate 

380 

u 

7005-72-3 - 

— 4-chlorophenyl-phenylether 

380 

u 

86-73-7 - 

— Fluorene 

380 

u 

100-01-6 - 

— 4-Nitroaniline 

930 

u 

534-52-1 - 

— 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

930 

u 

86-30-6 - 

— N-Nitroscxiiphenylamine  (1) _ 

380 

u 

101-55-3 - 

— 4-Branophenyl-phenylether  ^ 

380 

u 

118-74-1 - 

— Hexachlorobenzene 

380 

u 

87-86-5 - 

— Pentachlorophenol 

930 

u 

1 

CO 

1 

rH 

O 

1 

in 

00 

— Phenanthrene 

380 

u 

120-12-7 - 

— ^Anthracene 

380 

u 

86-74-8 - 

— Carbazole 

380 

u 

84-74-2 - 

— Di-n-Butylphthalate 

380 

u 

206-44-0 - 

— Fluoranthene 

380 

u 

129-00-0 - 

— Pyrene 

380 

u 

85-68-7 - 

— Butylbenzylphthalate 

380 

u 

91-94-1 - 

— 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

380 

u 

56-55-3 - 

— Benzo { a) anthracene 

--  380 

u 

218-01-9 - 

— Chrysene 

..  380 

u 

117-81-7 - 

— ^bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate 

380 

u 

117-84-0 - 

— Di-n-octylphthalate 

380 

u 

205-99-2 - 

— Benzo ( b ) fluoranthene 

380 

u 

207-08-9 - 

— Benzo ( k) fluoranthene 

380 

u 

50-32-8 - 

— Benzo { a) pyrene 

380 

u 

193-39-5 - 

— Indeno (1,2 , 3-cd) pyrene 

380 

u 

53-70-3 - 

— Dibenz ( a , h ) anthracene 

380 

u 

191-24-2 - 

1 

— Benzo ( g, h, i) perylene 

380 

u 

0000091 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO, 


1-3B3D 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix :  { soil  /water )  SOIL 

Sample  vt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moistiire:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  4.8 


Lab  Sample  ID:  1824210 
Lab  File  ID:  F7248 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATICN  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.65 

2700 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

26.16 

4900 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

27.96 

170 

J 

0000092 

J 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOIiATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


1-4B1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/msd)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .0_ 

CAS  NO .  COMPOUND 


No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824204 
Lab  File  ID:  F7243 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1 « 0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

- Phenol 

350 

U 

111 -44-4 - 

- hi s / 9  — ch  ^ oroethvl ) Ether 

350 

U 

95^57-8 - 

- 2 -Chlorophenol 

350 

u 

541-73-1 - 

- 1 , 3 -Dichlorobenzene 

350 

u 

106-46-7 - 

- 1 , 4 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-50-1 - 

- 1 ^  2 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methvlphenol 

350 

u 

108-60-1 - 

- 2,2 ' -oxybis ( l-Chloropropane)_ 

350 

u 

106-44-5 - 

- 4  -Metdiylphenol 

350 

u 

621-64-7 - 

- N-Nitroso-di-n-propylamine 

350 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

350 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

350 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

350 

u 

105-67-9 - 

- 2 , 4-Diinethvlphenol 

350 

u 

111-91-1 - 

- bis ( 2 -Chloroethoxy ) methane 

350 

u 

120-83-2 - 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 

- 1 , 2 , 4-Trichlorc±>enzene 

350 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 

- 4-Chloroaniline 

350 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

350 

u 

59.-50-7 - 

- 4-Chloro-3  -methy  Iphenol 

.  .  350 

u 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene 

350 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

350 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

350 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

840 

u 

91-58-7 - 

- 2-Chloronaphthalene 

350 

u 

88-74-4 - 

- .-2  -Nitroaniline 

840 

u 

131-11-3 - 

- Dime  thy  Iphthalate 

350 

u 

208-96-8 - 

- ^Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 

- 2, 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 

- 3-Nitroaniline 

840 

u 

83-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

350 

u 

FORM  I  SV-1  3/90 


0000093 


ic 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contxact:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No,:  _  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1824204 
Lab  File  ID:  F7243 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.0 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5- 

100-02-7- 

132-64-9- 

121-14-2- 

84-66-2— 


86-73-7— 

100-01-6- 


86- 30-6 - 

101-55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84-74-2 - 


129-00-0 - 

85-68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207-08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


- 2, 4-Dinitrophenol 

840 

U 

- 4-Nitrophenol 

840 

u 

- Dibenzofuran 

350 

u 

- 2, 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

- Diethylphthalate 

350 

u 

- 4-chlorophenyl-phenylether 

350 

u 

- Fluorene 

350 

u 

- 4  -Ni tr oani line 

840 

u 

- 4, 6-Diiiitro-2-in9thylphenol 

840 

u 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

350 

u 

- 4-Brcinophenyl-phenylether 

350 

u 

— Hexachlorobenzene 

350 

u 

— Pentachlorophenol 

840 

u 

— Phenanthrene 

350 

u 

— ^Anthracene 

350 

u 

— Carbazole 

350 

u 

— Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

— Fluoranthene 

350 

u 

— Pyrene 

350 

u 

— Butylbenzylphthalate 

350 

u 

— 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

350 

u 

— Benzo { a) anthracene 

350 

u 

— Chrysene 

"  *  350 

u 

— bis  { 2-Ethylhexyl )  phthalate 

.  .  350 

u 

— Di-n-octylphthalate 

350 

u 

— Benzo  ( b )  f  luor  einthene 

350 

u 

—Benzo ( k) fluoranthene 

350 

u 

— Benzo (a) pyrene 

350 

u 

— Indeno (1,2,3 -cd) pyrene 

350 

u 

— Dibenz (a,h) anthracene 

350 

u 

— ^Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 

350 

u 

0000094 


FORM  I  SV-2 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IF 

SEMIVOLATDXE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No,: 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-4B1 


SDG  No, : 


Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(\1L) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7,0 


Lab  Sarple  ID:  1824204 
Lab  File  ID:  F7243 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  ‘ 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1.  . 

UNKNOWN 

5.62 

3000 

JAB 

2. 

UNKNOWN  AROMATIC  HYDROCARBON 

15.79 

85 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

16.07 

92 

J 

0000095 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-4B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 20  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.0 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824205 
Lab  File  ID:  F7244 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

410 

u 

111-44-4 - bis  ( 2-ChloroethYl )  Ether 

410 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

410 

U 

54 1-73-1 - 1  #  3-Dichlorobenzene 

410 

U 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

410 

u 

95-50-1 - 1 . 2 -Dichlorobenzene 

410 

u 

95-48-7 - 2 -Methylphenol 

410 

u 

108-60-1 - 2,2 '  -o:qrbis  { 1-Chloropropane)_ 

410 

u 

106-44-5 - 4 -Methylphenol 

410 

u 

621-64 -7 - N-Nitroso-di-n-propy  lamina _ 

410 

u 

67  .-72-1 - Hexachloroethane 

410 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

410 

u 

78-59-1 - Isophorone 

410 

u 

88-75-5 - 2 -Nitr  ophenol 

410 

u 

105-67-9 - 2 , 4-DiinethYlphenol 

410 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-ChloroethoxY  )inethane 

410 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

410 

u 

12  0-82  -1 - 1 . 2 , 4-Trichlorobenzene 

410 

u 

9 1-2  0-3 - Naphthalene 

410 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

410 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

410 

u 

59-50 -7 - 4 -Chloro-3  -methylphenol 

.  .  410 

u 

o  1-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

53 

J 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

410 

u 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-’irichlorophenol 

410 

u 

95-95-4-  - 2  #  4 , 5-Trichlorophenol 

1000 

u 

9 1  -58-7 - 2-Chloronaphthalene 

410 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

1000 

u 

13 1-1 1  -3 - Dime  thy  Iphthalate 

410 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

410 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

410 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

1000 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

410 

1 

u 

0000096 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


1-4B2 


Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18242  SAS 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  20  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.0 


No . :  _  SDG  No  - :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824205 
Lab  File  ID:  F7244 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/29/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51~28~5 - 

- 2  f  4-Dinitrophenol 

1000 

u 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

1000 

u 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

410 

u 

121-14-2 - 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

410 

u 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

410 

u 

7005-72-3 — 

- 4-Chlorophenyl-phenylether 

410 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

410 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroaniline 

1000 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

1000 

u 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

410 

u 

101-55-3 - 

- 4-Brcmophenyl-phenylether 

410 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenz  ene 

410 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophe  no 1 

1000 

u 

00 

tn 

o 

1 

00 

1 

1 

1 

- Phenanthrene 

410 

u 

120-12-7 - 

- ^Anthracene 

410 

u 

86-74-8 - 

- Carbazole 

410 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

410 

u 

206-44-0 - 

- ^Fluoranthene 

410 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

410 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

410 

u 

91-94-1 - 

- 3  ^  3  /  -Dichlorobenzidine 

410 

u 

56-55-3 - 

- Benzo  (a)  anthracene 

■■  -  410 

u 

218-01-9 - 

- Chrysene 

410 

u 

117-81-7 - 

- ^bis  ( 2  -Ethy  Ihexyl )  phthalate 

76 

BJ 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthalate 

410 

u 

205-99-2 - 

- Benzo  ( b )  fluoranthene 

410 

u 

207-08-9 - 

- Benzo  ( k)  fluoranthene 

410 

u 

50-32-8 - 

- Benzo ( a ) pyrene 

410 

u 

193-39-5 - 

- Indeno (1^2 , 3-cd) pyrene 

410 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz  ( a  ^  h )  anthracene 

410 

u 

191-24-2 - 

- Benzo  ( g,  h,  i)  perylene 

» 

410 

u 

0000097 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


‘  1-4B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Ccxie:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  20  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 
Injection  Volume:  2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.0 


:  9320415  | _ 

:  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824205 
Lab  File  ID:  F7244 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  20 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

CC»lPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.63 

3900 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

13.16 

94 

J 

3. 

U^^KNOWN 

17.56 

220 

J 

4. 

UNKNOWN 

19.28 

93 

J 

5. 

UNKNOWN  ACID 

19.72 

120 

J 

6. 

UNKNOWN 

20.01 

97 

J 

7. 

UNKNOWN  ACID 

20.54 

180 

J 

8. 

UNKNOWN  ACID 

20.84 

190 

J 

9. 

UNKNOWN  ACID 

21.53 

85 

J 

10. 

UNKNOWN  ACID 

21.93 

970 

J 

11. 

UNKNOWN  ACID 

22.58 

340 

J 

12. 

UNKNOWN  ACID 

22.69 

120 

J 

13. 

'unknown  ACID 

23.00 

160 

J 

14. 

UNKNOWN  ACID 

23.94 

100 

J 

f 

in 

UNKNOWN 

24.49 

170 

J 

16. 

UNKNOWN 

25.51 

170 

J 

17. 

UNKNOWN  ALKANE 

33.16 

510 

J 

00 

UNKNOWN  ALKANE 

38.71 

330 

J 

19. 

UNKNOWN 

45.12 

750 

J 

20. 

UNKNOWN 

46.21 

.670 

J 

0000098 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. : 


Lab  Sarple  ID:  1824206 
Lab  File  ID:  B5169 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2— 

- Phenol 

340 

U 

111-44-4— 

- bis  ( 2  -chloroethy  1 )  Ether 

340 

u 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol 

340 

u 

541-73-1— 

- 1 , 3-Dichlorobenzene 

340 

u 

106-46-7— 

- 1, 4-Dichlorobenzene 

340 

u 

95-50-1 - 

- 1 , 2-Dichlorobenzene 

340 

u 

95-48-7 - 

- 2 -Methy Iphenol 

340 

u 

108-60-1— 

- 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )_ 

340 

u 

106-44-5— 

- 4 -Methy Iphenol 

340 

u 

621-64-7— 

- N-Nitroso-di-n-propylamine 

340 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroe thane 

340 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

340 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

340 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

340 

u 

105-67-9— 

- 2, 4 -Dime  thy  Iphenol 

340 

u 

111-91-1— 

- bis { 2-Chloroetho:qr )  methane 

340 

u 

120-83-2 — 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

340 

u 

120-82-1— 

- — 1  ^  2 , 4 -Trichlorobenzene 

340 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

340 

u 

106-47-8— 

- 4  -Chloroaniline 

340 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

340 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3-3nethy  Iphenol 

‘‘  -  340 

u 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene 

340 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

340 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

340 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

820 

u 

91-58-7 - 

- 2-Chloronaphthalene 

340 

u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

820  ' 

u 

131-11-3 — 

- Dime  thy  Iphthalate 

340 

u 

208-96-8— 

- ^Acenaphthylene 

340 

u 

606-20-2— 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

340 

u 

99-09-2 - 

— - 3-Nitroaniline 

820 

u 

83-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

340 

u 

0000099 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.8 


9320415 


'  1~4B3 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1824206 
Lab  File  ID:  B5169 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 


Dilution  Factor:  _ 1^0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATIC»I  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

820 

U 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

820 

u 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

340 

u 

121-14-2 - 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

340 

u 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

340 

u 

7005-72-3 - 

- 4 -Chlorophenyl-phenylether 

340 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

340 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroaniline 

820 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6-Dinitro-2-iDethylphenol _ 

820 

u 

i 

1 

1 

VO 

1 

o 

ro 

1 

VO 

00 

- N-Nitroscdiphenylamine  (1) _ 

340 

u 

101-55-3 - 

- 4 -Branophenyl-phenylether 

340 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

340 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

820 

u 

1 

1 

i 

00 

1 

iH 

O 

ID 

00 

- Phenanthrene 

340 

u 

120-12-7 - 

- ^Anthracene 

340 

u 

86-74-8 - 

- Carbazole 

340 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

340 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

340 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

340 

u 

85-68-7 - 

- -Butylbenzylphthalate 

340 

u 

91-94-1 - 

- 3  ^  3 / -Dichlorobenzidine 

340 

u 

56-55-3 - 

- Benzo ( a) anthracene 

340 

u 

2-' 8-01-9 - 

- Chrysene 

340 

u 

117-81-7 - 

- bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate 

2300 

B 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthailate 

340 

u 

205-99-2 - 

- Benzo { b ) fluoranthene 

340 

u 

207-08-9 - 

- Benzo { k) fluoranthene 

340 

u 

50-32-8 - 

- Benzo ( a) pyrene 

340 

u 

193-39-5 - 

- Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

340 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz ( a , h ) anthracene 

340 

u 

191-24-2 - 

- Benzo ( g, h, i ) perylene 

340 

u 

0000100 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO- 


1-4B3 


Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix :  (soil /water ) 

SOIL 

Sairple  wt/voli 

30.0  (q/mL)  G 

Level :  ( low/med ) 

LOW 

%  Moisture :  3 

decanted : 

(Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 

2.0fuL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N) 

Y _ 

pH:  5.8 

Lab  Sairple  ID:  1824206 
Lab  File  ID:  B5169 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 4 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COt^Um  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

24.87 

100 

J 

2. 

UNKNOWN 

25.46 

78 

J 

3. 

UNKNOWN  ACID 

27.74 

210 

J 

4. 

UNKNOWN 

43.60 

77 

J 

0000101 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contxact:  9320415 


2-lBl 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0{uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.9 

CAS  NO.  COMPOUND 


No-:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824216 
Lab  File  ID:  F7261 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2— 

- Phenol 

360 

U 

111-44-4— 

- bis ( 2-chloroethYl ) Ether 

360 

U 

95-57-8 - 

- 2 -Chlorophenol 

360 

U 

541-73-1— 

- 1 , 3-Dichlorobenzene 

360 

U 

106-46-7— 

- 1 , 4-Dichloroben2ene 

360 

U 

95-50-1 - 

- 1 ^  2-Dichlorobenzene 

360 

U 

95-48-7 - 

- 2 -Methvlphenol 

360 

U 

108-60-1— 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-chloropropane ) _ 

360 

U 

106-44-5 — 

- 4 -Me  thy Iphenol 

360 

u 

621-64-7— 

- ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

360 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

360 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

360 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

360 

u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol 

360 

u 

105-67-9— 

- 2 , 4-Dimethy Iphenol 

360 

u 

111-91-1— 

- bis  (2-Chloroethoxy  )inethane _ 

360 

u 

120-83-2 — 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1— 

- 1 , 2 , 4 -Trichlorobenzene 

360 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

360 

u 

106-47-8— 

- 4-Chloroaniline 

360 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

360 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3 -methy Iphenol 

360 

u 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene 

"  '  360 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

,  360 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

360 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

880 

u 

91-58-7 - 

- 2-Chloronaphthalene 

360 

u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

880 

u 

131-11-3— 

- Dimethylphthalate 

360 

u 

208-96-8— 

- ^Acenaphthylene 

360 

u 

606-20-2— 

- 2 , 6 -Dinitr otoluene 

360 

u 

99-09-2 - 

- 3-Nitroaniline 

880 

u 

83-32-9 - 

— 1 - ^Acenaphthene 

360 

u 

0000102 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIV0IAT3XE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-lBl 


Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18242  SAS  No . : 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.9 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824216 
Lab  File  ID:  F7261 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed :  09/30/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51^28-5 - 

- 2 , 4 -Dinitr ophenol 

880 

U 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

880 

U 

132-64-9 - 

- Dibenzofiiran 

360 

U 

121-14-2 - 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

360 

u 

7005-72-3 - 

- 4-Chlorophenyl-phenylether 

360 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

360 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroaniline 

880 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6-Dinitro-2-iDethylphenol _ 

880 

u 

86-30-6 - 

- ^N-Nitroscxiiphenylainine  (1) _ 

360 

u 

101-55-3 - 

- 4-BrcnK:)phenyl-phenylether 

360 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

360 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

880 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

360 

u 

120-12-7 - 

- ^Anthracene 

360 

u 

86-74-8 - 

- Carbazole 

360 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

360 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

360 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

360 

u 

91-94-1 - 

- 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

360 

u 

56-55-3 - 

- Benzo  ( a)  anthracene 

.  360 

u 

218-01-9 - 

- Chrysene 

43 

J 

117-81-7 - 

- ^bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate 

360 

u 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthalate 

360 

u 

205-99-2 - 

- Benzo ( b ) fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - 

- Benzo ( k)  fluoranthene 

360 

u 

50-32-8 - 

- Benzo ( a ) pyrene 

360 

u 

193-39-5 - 

— — Indeno (1,2, 3-cd) pyrene 

360 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz (a,h)anthracene 

360 

u 

191-24-2 - 

- Benzo ( g, h , i ) pery lene 

360 

u 

0000103 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATIIiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-lBl 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No. 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level ;  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .9 


;  9320415  | _ 

:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sarple  ID:  1824216 
Lab  File  ID:  ^261 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 2 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.66 

2500 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.23 

83 

J 

0000104 

I 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-1B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decauited:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


9320415  1 _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824217 
Lab  File  ID:  B5168 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed :  10/06/93 

Dilution  Factor:  _ 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

- Phenol 

350 

U 

111-44-4 - 

- ^bis  ( 2-chloroethYl )  Ether 

350 

U 

95-57-8 - 

- 2-ChloroDhenol 

350 

U 

541-73-1 - 

- 1 , 3 -Dichlorobenzene 

350 

U 

106-46-7 - 

- 1 , 4-Dichloroben2ene 

350 

U 

95-50-1 - 

- 1 f 2 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 

- 2 -Me  thvlphenol 

350 

u 

108-60-1 - 

- 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane )_ 

350 

u 

106-44-5 - 

- 4 -Methylphenol 

350 

u 

621-64-7 - 

- ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

350 

u 

67  72  1- 

- Hexachloroethane 

350 

u 

98-95-3 - 

- ^Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

350 

u 

88-75-5 - 

- 2  -Nitrophenol 

350 

u 

105-67-9 - 

- 2  f 4-Dimethvlphenol 

350 

u 

111-91-1 - 

- bi3  ( 2-Chloroethoxy  )methane 

350 

u 

120-83-2 - 

- 2 , 4-Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 

- 1 -2.4 -Trichlorobenzene 

350 

u 

91-20-3 - 

- ^Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 

- 4-Chloroaniline 

350 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

350 

u 

59-50-7 - 

- 4-Chloro-3  -methy  Iphenol 

-*  -  350 

u 

91^57^6 - 

- 2->fethylnaphthcLlene 

350 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

350 

u 

88-06-2 - 

- 2  -  4 - 6-Trichlorophenol 

350 

u 

95-95-4 - 

- 2 . 4 , 5-Trichlorophenol 

840 

u 

91-58-7 - ^ 

- 2-Chloronaphthalene 

350 

u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline 

840 

u 

131-11-3 - 

- Dime  thy  Iphthalate 

350 

u 

208-96-8 - 

- ^Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 

- - 3  -Nitr  oaniline 

840 

u 

85-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

39 

J 

0000105 


FORM  I  SV-1 


3/90 


ic 

SEMIVOIATHiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-1B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  1^ 

Concentrated  Extract  Volure:  500.0  fu 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sanple  ID:  1824217 
Lab  File  ID:  B5168 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ i.p 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


51-28-5 - 2, 4-Diiiitrophenol 

840 

U 

100-02-7 - 4 -Nitxophenol 

840 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

350 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

/  0  05- 72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

350 

u 

86-73 -7 - Fluorene 

50 

J 

100-01-6 - 4  -Nitr  oa  nl  1 1  rye 

840 

u 

534-52—1  4, 6-Dinitxo-2-inethylphenol 

840 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

350 

u 

101  55  3  4-Brcinophenyl-phenylether 

350 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

8  /  -86-5 - Pentachlorophenol 

840 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

330 

J 

120-12-7 - ^Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-7 4-2 - Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

300 

J 

129-00-0 - Pyrene 

170 

J 

85  68-7  Buty Ibenzy Iphthcdate 

350 

u 

91-94-1 - 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56  55-3  Benzo( a) anthracene 

86 

J 

218-01-9 - Chrysene 

100 

J 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl)phthalate 

970 

B 

117-84  0  Di-n-octylphthalate 

350 

u 

205  99  2  Benzo(b)  fluoranthene 

70 

J 

207-08-9 - Benzo(k)  fluoranthene 

59 

J 

50-32-8 - Ben2o(  a)  pyrene 

350  1 

u 

193-39—5  Indeno ( 1,2, 3-cd) pyrene 

350  ] 

J 

53-70-3 - Diben2(a,h)anthracene 

350  1 

J 

131  24  2  Benzo(g,h,i)perylene 

350  l 

J 

OOOOIOG 


FORM  I  SV-2 


3/90 


Lab  Name: 
Lab  Code: 


IF 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 


NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No,: 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-1B2 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/niL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.8 


Lab  Sanple  ID:  1824217 
Lab  File  ID:  B5168 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  11 


CONCENTRATIOl^  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ACID 

10.73 

84 

J 

2. 

UNKNOWN 

24.28 

110 

J 

3. 

UNKNOWN 

24.35 

82 

J 

4. 

UNKNOWN  AROMATIC 

26.81 

99 

J 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

27.46 

110 

J 

6. 

UNKNOWN 

27.63 

120 

J 

7. 

UNKNOWN 

28.52 

190 

J  . 

8. 

UNKNOWN 

28.62 

300 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

28.85 

110 

J 

10. 

UNKNOWN 

32.19 

83 

J 

11. 

UNKNOWN 

32.49 

76 

J 

0000107 


FORM  1  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


2-1B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 


Lab  Samole  ID:  1824218 


Sample  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G 


Lab  File  ID;  B5171 


Level:  (low/med)  LOW 


Date  Received :  09/21/93 


%  Moisture; 


_2  decanted:  (Y/N)  ^ 


Date  Extracted:  10/01/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL)  Date  AnaJLyzed:  10/06/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


pH:  6.8 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol _ 

111-44-4 - bis  { 2-Chloroethy  1 )  Ether _ 

95-5 7-8 - 2 -Chlorophenol _ 

54 1-73-1 - 1 , 3 -Dichlorobenzene _ 

106-46-7 - 1  f  4  -Dichlorobenz  ene _ 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene _ 

95-48 -7 - 2 -Methy  Iphenol _ 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  { 1  -Chloropropane )  ^ 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol _ 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

67-72 - 1 - Hexachloroe  thane _ 

9  8 -95-3 - Nitrobenzene _ 

78-5 9-1 - Isophorone _ 

88-75-5 - 2 -Nitrophenol _ 

105- 67-9 - 2, 4-Dimethylphenol _ 

111-91-1 - bis  ( 2  -Chloroe  thoxy )  methane 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol _ 

120-82-1 - 1/2,4 -Trichlorobenzene _ 

91-20-3 - Naphthalene _ 

106- 47-8 - 4-Chlofoaniline _ 

87  -68-3 - Hexachlorobutadiene _ 

59  -50-7 - 4-Chloro-3-inethy  Iphenol _ 

91-57-6 - 2-Me  thylnaphthalene _ 

77-47 -4 - Hexachlorocyclopentadiene _ 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorc^henol _ 

95-95-4 - 2,4, 5-Trichlorophenol _ 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene _ 

88-7 4-4 - 2 -Nitroaniline _ 

13 1-11-3 - Dime  thy  Iphthalate _ 

208-96-8 - ^Acenaphthylene _ 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene _ 

99-09-2 - ^ - 3  -Ni  tr  oani  line _ 

83-32-9 - ^Acenaphthene _ 


340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
340  U 
820  U 
340  U 
820  U 
340  U 
340  U 
340  U 
820  U 
340  U 


0000108 


FORM  I  SV-1 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-1B3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 2  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (UL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1824218 
Lab  File  ID:  B5171 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-2  8-5 - 2  f  4-Dinitrophenol 

820 

U 

100-02  -7 - 4-Nitrophenol 

820 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

340 

u 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

340 

u 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

340 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-pheny  le  ther 

340 

u 

86  -73-7 - Fluorene 

340 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

820 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol 

820 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

340 

u 

10 1-55-3 - 4-Brcinophenyl-phenylether 

340 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene 

340 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

820 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

340 

u 

120-12  -7 - ^Anthracene 

340 

u 

86-74-8 - -Carbazole 

340 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

340 

u 

206-4 4-0 - Fluoranthene 

340 

u 

129-00-0 - Pyrene 

340 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

340 

u 

91-94-1 - 3, 3 '  -Dichlorobenzidine 

340 

u 

56-55-3 - ^Benzo{  a)  anthracene 

340 

u 

218-01-9 - Chrysene 

340 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

640 

B 

117-84-0 - Di-n-octy  Iphthalate 

340 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  f  luorcuithene 

340 

u 

207-08-9 - Benzo  { k )  fluoranthene 

340 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

340 

u 

193-39-5 - Indeno(l,  2, 3-cd)  pyrene 

340 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a,  h)  anthracene 

340 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g ,  h ,  i )  pery  lene 

340 

u 

0000109 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-1B3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 2  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2.0fuL> 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824218 
Lab  File  ID:  B5171 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  l.Q 


CONCENTRATIOTT  UNITS: 

Number  TICs  found:  — 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

CC»lPOUND  NAME 

RT 

EST.  CC^C. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

28,99 

93 

J 

0000110 


FORM  1  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


yt-2Bl 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 


Sample  wt/vol : 


30.0  (g/mL)  G 


Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N 


Lab  Sanple  ID:  1824213 
Lab  File  ID:  F7249 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (gp  Date  Analyzed:  09/30/93 

injection  Volume:  - 2^(uL)  Dilution  Factor:  _ l^ 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.9 


pH:  6.9 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

'  91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - - 


- Phenol__ _ _ _ 

- bis ( 2-Chloroethyl) Ether 

- 2  -Chlorophenol^ _ _ 

- 1, 3 -Dichlorobenzene _ 

- 1, 4 -Dichlorobenzene 

- 1/ 2-Dichloroben2ene_ _ 

- 2 -Me  thylphenol 

2 , 2 '  -o^bis  ( 1-Chloropropane ) 

- 4  ->fe  thy  lphenol_ _ ” 

N-Nitr  oso— di  -n-propy  lamine 

- Hexachloroethane _ ~~ 

- Nitrobenzene 

- Is  ophorone _ 

- 2-Nitrophenol 

- 2, 4-Dijnethylphenol  _ 

- bis  {2-Chloroethoxy)inethane 

- 2  r 4-Dichlorophenol 

- if  2 , 4-Trichlorobenzene 

- Naphthalene _ 

- 4  -Chloroaniline^ _ 

- Hexachlorobutadiene 

— 4-Chloro-3-inethylphenol 

— 2 -Methylnaphthalene _ 

— Hexachlorocyclopentadiene 

— 2 , 4 , 6-Trichlorophenol _ 

— 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 
— 2-chloronaphthalene 
— 2-NitrociniLine 
— Dimethylphthalate 
— Acenaphthylene 
— 2, 6-Dinitrotoluene 
— 3-Nitroaniline 
— Ac  enaphthene 


380  u 
380  U 
380  U 
380  U 
38.0  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
40  J 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
380  U 
930  U 
380  U 
930  U 
380  U 
380  U 
380  U 
930  U 
380  U 


0000075 


FORM  I  SV-1 


EPA  SAMPLE  NO. 


1 

j 


! 


ic 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST..  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


/^2B1 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500^0_(uL) 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL> 


Lab  Sanple  ID:  1824213 
Lab  File  ID:  F7249 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ i.p 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  ^  pH:  6.9 


CONCENTRATION  UNITS: 

COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG  q 


1  51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

930 

U 

lyu-oz—/ - 

- 4-Nitrophenol 

930 

U 

loz-64-9 - 

- Dibenzofuran 

380 

U 

121-14-2 - 

- 2, 4-Dinitrotoiuene 

380 

u 

o4— DO— 2— - - 

- Dietbylphthalate 

380 

u 

7005-72-3 - 

4-chlorophenyl-phenylether 

380 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

380 

u 

100—01—6——— 

- 4  “Nitroaniline 

930 

u 

534-52-1 - 

6“'Dinitro-2-in9thylphenol 

930 

u 

86—30—6—— 

N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

380 

u 

101-55-3 - 

- 4-Brcinopheiqrl-phenylether 

380 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

380 

u 

87-86-5 - 

m  o 

- Pentachlorophenol 

930 

u 

Oj  Ui— o— — — 

- ^Phenanthrene 

380 

u 

120—12 —7 - 

O/T  -T  jt 

- ^Anthracene 

380 

u 

OD-/4-0 - Carbazole 

380 

[u 

- 

Di-n-Butylphthalate 

380 

u 

^Uo— 44— 0— - 

- Fluoranthene 

41  . 

J 

y— uU— 0 — - - 

— Pyrene 

380 

u 

85-68-7 - 

— ^Butylbenzylphthalate 

380 

u 

91-94-1 - 

cc  -3 

— ^ '  “Dichlorobenzidine 

380 

u 

— Benzo  ( a)  anthracene 

380 

u 

-ixo-vx-y - — cnrysene  | 

380 

u 

xx/-»i-/ - 

— ^Dis  ( 2-Fthylhexyl )  phthalate 

380 

u 

117-84-0 - 

— ^Di-n-octylphthalate 

380  1 

u 

^u5-yy-2  - - 

no  Q 

— Benzo (b) fluoranthene 

380  1 

u 

/— uo— y— — 

— Benzo  ( Jc)  fluoranthene 

380  1 

J 

iyu  o— — 

— Benzo (a) pyrene 

380  i 

J 

193-39-5 - 

Indeno (1,2, 3-cd) pyrene 

380  X 

J 

53-70-3 - 

1Q1 

— Dibenz ( a, h) anthracene 

380  l 

J 

^  ^n2o(g,h,i)pGrylene 

380  i 

J 

000007G 


form  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORCMllCS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.9 


Lab  Sarple  ID:  1824213 
Lab  File  ID:  F7249 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  17 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC, 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.61 

1600 

JAB 

2. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

8,16 

90 

J 

3. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

9.21 

110 

J 

4. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

9.70 

92 

J 

5. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

9.80 

130 

J 

6. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

10.23 

95 

J 

7. 

UNKNOWN 

18.10 

1600 

J 

8. 

UNKNOWN 

20.03 

100 

J 

9. 

UNKNOWN 

21.35 

740 

J 

10, 

UNKNOWN 

21.85 

300 

J 

11. 

UNKNOWN 

24.33 

1400 

J 

12. 

UNKNOWN 

26.16 

170 

J 

13. 

UNKNOWN 

27.13 

680 

J 

14. 

UNKNOWN 

27.84 

130 

J 

15. 

UNKNOWN 

31.06 

1100 

J 

16. 

UNKNOWN 

31.55 

210 

J 

17. 

UNKNOWN 

37,83 

160 

J 

0000077 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


2-2B2 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18242  SAS  No, 


SDG  No. 


Matrix:  { soil/water)  SOIL 


Sanple  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G 


Lab  Sanple  ID:  1824214 


Lab  File  ID:  B5167 


Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 11  decanted:  (Y/N) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL)  Date  Analyzed:  10/06/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


pH:  5.6 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

I  67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


— Phenol _ 

— bis ( 2-Chloroethy 1 ) Ether _ 

— 2 -Chlorophenol _ 

— 1, 3-Dichlorobenzene _ 

— 1, 4-Dichlorobenzene^ _ 

— 1,.  2 -Dichlorobenzene _ 

— 2  -Me  thylphenol^^ _ _ 

— 2 , 2 ' -oxybis ( 1-Chloropropane )_ 

— 4 -Me thy Iphenol _ 

— N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

— Hexachloroethane _ 

— Nitrobenzene _ 

— Isophorone _ 

— 2  -Nitrophenol _ _ 

— 2, 4 -Dime  thy  Iphenol _ _ 

— bis  ( 2-Chloroethoxy )  methane 

— 2 , 4-Dichlorophenol _ 

— 1,2,4 -Trichlorobenzene _ 

— Naphthalene _ 

— 4-Chloroaniline _ 

— Hexachlorobutadiene _ 

— 4  -Chloro-3  -^nethy  Iphenol _ 

— 2-Methylnaphthalene^ _ 

— Hexachlorocyclopentadiene _ 

—2 , 4 , 6-Trichlorophenol _ 

—2 , 4 , 5-Trichlorophenol _ 

— 2-Chloronaphthalene^ _ 

—2  -Ni  tr  oaniline _ _ 

— Dimethylphthalate _ 

—Acenaphthylene _ 

—2 , 6-Dinitrotoluene^ _ 

— 3-Nitroaniline _ _ 

— Acenaphthene _ 


370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
900  U 
370  U 
900  U 
370  U 
370  U 
370  U 
900  U 
370  U 


0000111 


FORM  I  SV-1 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  AliALVSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-2B2 


Lab  Code:  NITEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL  j 


SDG  No. : 


Sanple  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G_ 


Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 11  decanted:  (Y/N)  N_ 


Lab  Sanple  ID:  1824214 
Lab  File  ID:  B5167 

Date  Received;  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 


Concentrated  Extract  volume:  500.0  (uL>  Date  Analyzed:  10/06/93 

Injection  Volume:  - 2^(uL)  Dilution  Factor:  _ lA 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y__  pH:  5.6 


pH:  5.6 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  q 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3 - 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

^  84-74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85-68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


- 2  f  4-Diriitrophenol  _ 

- 4 -Nitrophenol _ 

- Dibenzofuran 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

- Diethylphthalate  ~ 

- 4  -<±lorophenyl-pheny le ther 

- Fluorene _ 

- 4-Nitroaniline_ _ 

- 4, 6-Dinitro-2-TCthylphenol_ 

- ^N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 

- 4-Branophenyl-phenylether  ““ 

- Hexachlorobenzene^ _ ~ 

- Pentachlorc^henol^^ _ 

- Phenanthrene 

- ^Anthracene _ 

- Carbazole _ 

- Di-n-Butylphthalate 

- Fluoranthene _ 

- Pyrene _ 

- Butylbenzylphthalate 

- 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

- Benzo  ( a)  anthracene 

- Chrysene _ 

- bis  (2-Ethylhexyl)phthalate 

- Di-n-octylphthalate^ _ ^ 

- Benzo  ( b )  fluoranthene 

- Benzo  ( k)  fluoranthene^ 

- Benzo  ( a )  pyrene _ 

Indeno  ( 1 , 2 , 3  -cd )  pyrene _ 

Dibenz  ( a ,  h )  euithracene 
- Benzo  ( g,  h,  ijperylene 


900  u 
900  u 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
900  U 
900  u 
370  U 
370  U 
370  U 
900  U 
49  J 
370  U 
370  U 
53  J 
74  J 
51  J 
370  U 
370  U 
370  U 
48  J 
1000  B 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 


0000112 


form  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

tentatively  identified  compounds 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sanple  ID:  1824214 
Lab  File  ID;  B5167 


Lab  Name:  NYxi:;ST  ENV  INC _  Contxact:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No 

Matxix:  (soil /water)  SOIL 

Saitple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ y.  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL> 

Injection  Volume:  _ 2.0fuLl 

GPC  Clecuiup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.6 


Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

!• 

UNKNOWN  ACID 

10.70 

100 

J 

2. 

UNKNOWN 

26.74 

87 

J 

3, 

UNKNOWN 

27.58 

210 

J 

0000113 


FC«M  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 
San^le  wt/vol:  30 . 0  (g/mL) 

Level :  { low/med )  LOW 


Contract: 
SAS  NO.: 


9320415 


2-2B3 


SDG  No. : 


Lab  Sairple  ID:  1824215 
Lab  File  ID:  F7260 

Date  Received:  09/21/93 


%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  _  5._6 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Extxacted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1>0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

— Phenol 

350 

U 

111-44-4 - 

— bis ( 2-Chloroethyl ) Ether 

350 

U 

95-57-8 - 

— 2 -Chlorophenol 

350 

u 

541-73-1 - 

— 1, 3-Dichloroben2ene 

350 

u 

106-46-7 - 

— 1, 4-Dichloroben2ene 

350 

u 

95-50-1 - 

— 1, 2-Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 

— 2 -Me thy Iphenol 

350 

u 

108-60-1 - 

— 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  __ 

350 

u 

106-44-5 - 

— 4-MethYlphenol 

350 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

350 

u 

67-72-1 - 

— Hexachloroe thane 

350 

u 

98-95-3 - 

— Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - 

— Isophorone 

350 

u 

88-75-5 - 

— 2 -Ni tr ophenol 

350 

u 

105-67-9 - 

— 2 , 4-Diine  thy  Iphenol 

350 

u 

111-91-1 - 

— bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

350 

u 

120-83-2 - 

— 2 , 4-Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 

— 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

350 

u 

91-20-3 - 

— Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 

— 4  -Chloroaniline 

350 

u 

87-68-3--^ - 

— Hexachlorobutadiene 

350 

u 

59-50-7 - 

— 4  -Chloro-3  -methy  Iphenol 

350 

u 

91-57-6 - 

— 2-Methylnaphthalene 

"  350 

u 

77-47-4 - 

— Hexachlorocyclopentadiene 

/  350 

u 

88-06-2 - 

— 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

350 

u 

95-95-4 - 

— 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

860 

u 

91-58-7 - 

— 2-Chloronaphthalene 

350 

u 

88-74-4 - 

— 2  -Nitroaniline 

860 

u 

131-11-3 - 

— Dimethylphthalate 

350 

u 

208-96-8 - 

— ^Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 

— 2 , 6 -Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 

— 3-Nitroaniline 

860 

u 

83-32-9 - — 

— ^Acenaphthene 

350 

u 

0000114 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATUiE  ORGANICS  ANALYSIS  DAIA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18242  SAS  No . :  _ 


EPA  SAMPLE  NO, 


2-2B3 


SDG  No,  : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  { low/ med )  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  pH:  5.6 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sanple  ID:  1824215 
Lab  File  ID:  F7260 

Date  Received :  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

860 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

860 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

350 

U 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Die  t  hy  Ipht  halate 

350 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

350 

u 

86-7 3-7 - Fluorene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaiiiline 

860 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

860 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Brcmophenyl-pheny  letter 

350 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86 -5 - Pentachlor  ophenol 

860 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74 -2 - Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthcilate 

350 

u 

91-94-1 - 3^3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  { a )  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

■  350 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethy  Ihexyl )  phthalate 

55 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

'  350 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

i  .  350 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

i  350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

!  350 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

350 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a,  h )  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

350 

u 

OOOOllS 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sanple  ID:  1824215 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  F7260 _ 

Level:  (low/ired)  LOW  Date  Received:  09/21/93 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N_  Date  Extracted:  09/23/93 

Concentrated  Extract  volume:  500.0  (uL)  Date  Analyzed:  09/30/93 

Injection  Volume:  2.0(uL)  Dilution  Factor:  1.0 

GPC  Cleanup:  (F/N)  Y _  pH:  5.6 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5,63 

1500 

JAB 

0000116 

» 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


I 


i 


1 

t 

\ 


IB 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 

OPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.2 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1824219 
Lab  File  ID:  B5172 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - 

— Phenol 

360 

U 

111-44-4 - 

— bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

360 

U 

95-57-8 - 

— 2  -Chlorophenol 

360 

U 

541-73-1 - 

— 1, 3-Dichlorobenzene 

360 

U 

106-46-7 - 

— 1, 4-Dichloroben2ene 

360 

U 

95-50-1 - 

— 1, 2-Dichlorobenzene 

360 

U 

95-48-7 - 

— 2 -Me thylphenol 

360 

U 

108-60-1 - 

— 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-chloropropane )_ 

360 

U 

106-44-5 - 

— 4 -Me thylphenol 

360 

U 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n-propylamine 

360 

U 

67-72-1 - 

— Hexachloroethane 

360 

U 

98-95-3 - 

— Nitrobenzene 

360 

U 

78-59-1 - 

— Isophorone 

360 

U 

88-75-5 - 

— 2-Nitrophenol 

360 

u 

105-67-9 - 

— 2, 4-Diinethylphenol 

360 

u 

111-91-1 - 

— bis  ( 2-Chloroethoxy  )inethane 

360 

u 

120-83-2 - 

— 2  r  4-Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1 - 

— 1 , 2  f 4 -Trichlorobenzene 

360 

u 

91-20-3 - 

— Naphthalene 

360 

u 

106-47-8 - 

— 4  -Chloroaniline 

360 

u 

87-68-3 - 

— Hexachlorobutadiene 

360 

u  * 

59-50-7 - 

— 4-Chloro-3-methylphenol 

.  .  360 

u 

91-57-6 - 

— 2-Methylnaphthalene 

360 

u 

1 

1 

— Hexachlorocyc  lopentadiene 

360 

u 

1 

88-06-2 - 

—2, 4, 0-Trichlorcphenol 

360 

1 

u 

95-95-4 - 

—2  f 4 , 5-Trichlorophenol 

870 

u 

91-58-7 - 

— 2-Chloronaphthalene 

360 

u 

88-74-4 - 

—2  -Nitroaniline 

870 

u 

131-11-3 - 

—Dime  thy  Iphthalate 

360 

u 

208-96-8 - 

—Acenaphthylene 

360 

u 

606-20-2 - 

— 2, 6-Dinitrotoluene 

360 

u 

99-09-2 - -r-- 

— 3-Nitroaniline 

870 

u 

83-32-9 - 

— Acen^hthene 

360 

u 

0000117 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.2 

CAS  NO.  COMPOUND 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1824219 
Lab  File  ID:  B5172 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

870 

U 

100-02-7  — 

- 4 -Nitr ophenol 

870 

U 

132-64-9  — 

- Dibenzofuran 

360 

U 

121-14-2— 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

84-66-2 - 

- Diethylphthalate 

360 

U 

7005-72-3- 

- 4  -chloropheny  1  -pheny  le  ther 

360 

U 

86-73-7 - 

- Fluorene 

360 

U 

100-01-6— 

- 4 -Nitroaniline 

870 

U 

534-52-1— 

- 4  ^  6  -Dinitro-2-inethylphenol 

870 

U 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodipheny lamine  ( 1 ) _ 

360 

U 

101-55-3— 

- 4  -Brccnopheny  1-pheny  lether 

360 

U 

118-74-1— 

- Hexachlorobenzene 

360 

U 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

870 

U 

85-01-8 - 

- Phenaxithrene 

360 

U 

120-12-7— 

- ^Anthracene 

360 

U 

00 

<j\ 

1 

\ 

CO 

1 

i 

- Carbazole 

360 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

37 

J 

206-44-0— 

- Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0— 

- Pyrene 

360 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

360 

u 

91-94-1 - 

- 3  ^  3  /  -Dichlorobenziditie 

360 

u 

56-55-3 - 

- Benzo  (a)  anthracene 

360 

u 

218-01-9— 

- Chrysene 

;  360 

u 

117-81-7— 

- bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

.  2300 

B 

117-84-0— 

- Di-n-octylphthalate 

360 

U 

205-99-2— 

- Benzo (b) fluoranthene 

360 

U 

207-08-9  — 

- Benzo ( k) fluoranthene 

360 

U 

50-32-8 - 

- Benzo ( a) pyrene 

360 

u 

193-39-5— 

- Indeno (1,2 , 3 -cd) pyrene 

360 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz  ( a,  h)  anthracene 

360 

u 

191-24-2— 

- Benzo  ( g,  h,  i )  perylene 

360 

u 

0000118 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOIAXILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-2B3D 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18242  SAS  No . : 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

liOvel:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  Y_  pH:  __6._2 


9320415  I _ _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sairple  ID:  1824219 
Lab  File  ID:  B5172 

Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/06/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 1 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

26.98 

160 

J 

0000119 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


2-003-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  1 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol: 

Leve 1 :  ( low/med ) 

%  Moisture :  6 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 


SOIL. 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume :  500 (UL) 

2.0  (liL) 

Y  pH:  6.0 


Lab  Satrple  ID:  2031601 
Lab  File  ID:  F9918.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  20.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

7100 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethvl)  Ether  -  - 

7100 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

7100 

U 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

7100 

U 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

7100 

U 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene 

7100 

U 

95-48-7 - 2  -Met  hylphenol 

7100 

U 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis (1-Chloropropane) 

7100 

U 

106-44-5 - 4  -Methylphenol 

7100 

U 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

7100 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

7100 

U 

98-95-3 - Nitrobenzene 

7100 

u 

78-59-1 - 1 sophorone 

7100 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

7100 

u 

105-67-9 - 2 . 4-Dimethylphenol 

7100 

u 

120-83-2 - 2.4  -Diehl  orophenol 

7100 

u 

120-82-1 - 1.2.4  -Tri  chlorobenzene 

7100 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

7100 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

7100 

u 

87-68-3 - Hexachlorobut  adiene 

7100 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)methane _ 

7100 

u 

59-50-7 - 4  -  Chloro-  3  -Methylphenol 

7100 

u 

91-57-6 - 2  -  Me  t  hylnapht  halene 

7100 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

7100 

u 

88-06-2 - 2.4.6  -  Tr  ichlorophenol 

7100 

u 

95-95-4 - 2 . 4 . 5-Trichlorophenol 

17000 

u 

91-58-7 - 2  -  Chloronaphthalene 

7100 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

17000 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

7100 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

7100 

u 

606-20-2 - 2. 6-Dinitrotoluene 

7100 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

17000 

u 

83-32-9 - Acenapht  hene 

7100 

u 

NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-1 


0000083 


1C 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


2-003-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  6  decanted :  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.0 


Lab  Sample  ID:  2031601 
Lab  File  ID:  F9918.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  20.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


RT  - 2,4-Dinitrophenol 

17000 

U 

100-02-7 — - 4-Nitrophenol 

17000 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

7100 

u 

191-14-2 - 2,4  -Dinit  rotoluene 

7100 

u 

fl4-66-2 - Diethylphthalate 

7100 

u 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl  -phenylether 

7100 

u 

R6-73-7 - Fluorene 

7100 

u 

1 00-01  -6 - 4-Nitroaniline 

17000 

u 

534-52-1 - 4,6 -Dinitro-2  -methylphenol 

17000 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine_  (1) 

7100 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether _ 

7100 

u 

iia-74-i - Hexachlorobenzene 

7100 

u 

- Pentachlorophenol 

17000 

u 

ftR-oi-fl - Phenant  hrene 

7100 

u 

120-12-7 - Anthracene 

7100 

u 

fl6-74-8 - Carbazole 

7100 

u 

04-74-2 - Di  -n-butvlohthalate 

7100 

u 

906-44-0 - Fluoranthene 

7100 

u 

129-00-0 - Pvrene  _ 

7100 

u 

- Butylbenzvlphthalate 

7100 

u 

qi  _q4-i - 3.3'  -Dichlorobenzidine 

7100 

u 

- Benzo  ( a)  anthracene 

7100 

u 

2ift-oi-9 - r - Chrvsene 

7100 

u 

117-81-7 - bis(  2  -Ethylhexyl )  phtnalat  e 

7100 

u 

117-84-0 - Di  -n-octvlohthalate 

7100 

u 

908-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

7100 

u 

207-0R-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

7100 

u 

80-32-R - Benzo  (a)  pyrene 

7100 

u 

193-39-5 - Indenod,  2, 3 -cd)  pyrene 

7100 

u 

i:;9_70-3 - Dibenz  (a . h)  anthracene 

7100 

u 

1  qi  -94-2 - Benzo(a.h,  Dperylene 

7100 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 

0000064 


FORM  I  SV-2 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


2-003-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  6  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.0 


Lab  Sample  ID:  2031601 
Lab  File  ID:  F9918.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  20.0 


Number  TICs  found:  6 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  SILOXANE 

UKNOWN 

RT 

5.760 

29.250 

42.970 

43.190 

43.310 

45.460 

EST.  CONC. 

11000 

2700 

2500 

1900 

2300 

2700 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

- - - 

FORM  I  SV-TIC 


0  000065  NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


2-003-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  1 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water) 
Sample  wt/vol : 

Leve 1 :  ( low/med ) 

%  Moisture :  17 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup :  ( Y/N) 


SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume :  500 (UL) 

2.0 (uL) 

Y  pH:  6.0 


Lab  Sample  ID:  2031602 
Lab  File  ID:  F9919.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS : 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

400 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)Ether 

400 

U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

400 

u 

541-73-1 - 1,3  -Di  chlorobenzene 

400 

u 

106-46-7 - 1.4  -Dichlorobenzene 

400 

u 

95-50-1 - ---1,2 -Dichlorobenzene 

400 

u 

95-48-7 - 2  -Methylphenol 

400 

u 

108-60-1 - 2, 2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

400 

u 

106-44-5 - 4  -Methylphenol 

400 

u 

621-64-7 - ^  -  -N-Nitroso-di-n-propylamine 

400 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

400 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

400 

u 

78-59-1 - Isophorone 

400 

u 

88-75-5 - 2  -Nitrophenol 

400 

u 

1  05-67-9 - 2,4-Dimethylphenol 

400 

u 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

400 

u 

1 20-82-1 - 1. 2 .4-Tri  chlorobenzene 

400 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

400 

u 

1 06-47-8 - 4-Chloroaniline 

400 

u 

87-68-3 - Hexachlorobut  adiene 

400 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

400 

u 

qq_c;n-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Methylphenol 

400 

u 

91  -57-6 - 2-Methylnaphthalene 

400 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyc  lopent  adiene _ 

400 

u 

88-06-2 - 2.4,6  -Tr  ichlorophenol 

400 

u 

qc;_qi:;_4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

960 

u 

91-58-7 - 2  -  Chloronapht  halene 

400 

u 

88-74-4 - 2  -Ni  t  roanil  ine 

960 

u 

131-11  -3 - Dimethvlohthalate 

400 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

400 

u 

606-20-2 - 2.6  -Dini  trotoluene 

400 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

960 

u 

83-32-9 - Acenapht  hene 

400 

u 

FORM  I  SV-1 


NYSDEC  ASP  12/91 


O0U0066 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


2-003-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level :  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  17  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume:  2.0  (liL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.0 


Lab  Sample  ID:  2031602 
Lab  File  ID:  F9919.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinit  rophenol 

960 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

960 

U 

132-64-9 - Dibenzof uran 

400 

U 

121-14-2 - 2,4  -  Dinit  rotoluene 

400 

U 

84-66-2 - Diethvlphthalate 

400 

U 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl-phenylether _ 

400 

u 

86-73-7 - Fluorene 

400 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

960 

u 

534  -52-1 - 4,6  -Dinitro-2  -methylphenol 

960 

U 

86-30-6 - N-Ni  t  rosodiphenylamine_  (1 ) 

400 

U 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether _ 

400 

U 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

400 

U 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

960 

U 

85-01-8 - Phenant  hrene 

400 

U 

120-12-7 - Anthracene 

400 

U 

86-74-8 - Carbazole 

400 

U 

84-74-2 - Di  -n-butvlphthalate 

400 

U 

206-44-0 - Fluoranthene 

400 

U 

129-00-0 - Pyrene 

400 

U 

85-68-7 - Butvlbenzvlphthalate 

91-94-1 - 3.3'  -Dichlorobenzidine 

400 

U 

400 

U 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

400 

U 

218-01-9 - - Chrvsene 

400 

U 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)  phthalate 

400 

U 

117-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

400 

U 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

400 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

400 

U 

50-32-8 - Benzo  (a) pyrene 

400 

U 

193-39-5 - Indeno  ( 1 . 2 , 3  -  cd )  pyrene 

400 

U 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

400 

U 

191-24-2 - Benzo  (a , h ,  i ) perylene 

400 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0  00  0067  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  (IMPOUNDS 


2-003-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  10.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  17  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.0 


Lab  Sample  ID:  2031602 
Lab  File  ID:  F9919.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  21 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

RT 

5.830 

6.160 

6.340 

7.090 

7.700 

18.120 

22.090 

23.920 
24.590 
25.820 
27.290 
29.870 
30.480 

30.920 
31.570 
32.380 
33.640 
35.300 
37.630 
39.490 
46.410 

EST.  CONC. 

13000 

150 

120 

310 

140 

160 

300 

190 

96 

200 

88 

510 

140 

1200 

580 

1900 

2200 

710 

470 

1200 

470 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

23, 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


0000068 


NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


Matrix:  (soil/water) 
Sanple  wt/vol: 

Level:  (low/med) 

%  Moisture :  5 
Concentrated  Extract 
Injection  Volume: 

GPC  Cleanup :  (Y/N) 


SOIL 

30.0  (g/mL)  G 
LOW 

decanted:  (Y/N)  N 
Volume:  500 (UL) 

2.0 (uL) 

Y  pH:  6.2 


9420972 


2-003-3 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031603 
Lab  File  ID:  F9920.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 


Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


CONCENTRATION  UNITS: 

COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

350 

u 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

350 

u 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

350 

u 

541-73-1 - Ir  3-Di  chlorobenzene 

350 

u 

106-46-7 - 1 , 4 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-50-1 - 1  /  -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 2  -Methylphenol 

350 

u 

108-60-1  2,2' -oxybis (1-Qiloropropane) 

350 

u 

106-44-5 - 4  -Methylphenol 

350 

u 

621-64-7 - N-Nit  roso-di  -n-propylamine 

350 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

350 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - Isophorone 

350 

u 

88-75-5 - 2  -Nit  rophenol 

350 

o 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

350 

u 

120-83-2 - 2,4-Di  cniorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 1,2,4  -  Trichlorobenzene 

350 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

350 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

350 

u 

111-91-1 - bis  ( 2 -Chi oroethoxy)  methane 

350 

u 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -Methylphenol 

350 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thylnapht  halene 

350 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

350 

u 

88-06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol 

350 

u 

- 2,4, 5 -Trichlorophenol 

840 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronapht  halene 

350 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

840 

u 

131-11-3 - Dime  t  hylpht  halat  e 

350 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

840 

u 

83-32-9 - Acenapht  hene 

350 

u 

FORM  I  SV-1 


0000069 


NYSDEC  ASP  12/91 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


2-003-3 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  5  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6.2 


Lab  Sample  ID:  2031603 
Lab  File  ID:  F9920.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


51-28-5 - 2,4-Dinitrophenol 

840 

U 

100-02-7-  —  - ----4-Nitrophenol 

.  840 

U 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

350 

U 

121-14-2 - 2,4  -Dini  trotoluene 

350 

U 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

U 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  t  her 

350 

U 

86-73-7 - Fluorene 

350 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

840 

U 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-2  -methylphenol 

840 

U 

86-30-6 - N-Ni trosodiphenylamine  ( 1 ) 

350 

U 

101-55-3 - 4  -  Bromophenyl  -phenyl  ether 

350 

U 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

U 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

840 

U 

85-01-8 - Phenant  hrene 

350 

U 

120-12-7 - Anthracene 

350 

U 

86-74-8 - Carbazole 

350 

U 

84-74-2 - Di  -n-butyiphthalate 

350 

U 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

U 

129-00-0 - Pyrene 

350 

U 

85-68-7 - Butylbenzyiphthalate 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

.350 

U 

350 

U 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

350 

U 

218-01-9 - Chrysene 

350 

U 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethylhexyl )  phthalat  e 

69 

J 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalate 

350 

U 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a )  pyrene 

350 

U 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3  -cd)  pyrene 

350 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

350 

U 

191-24-2 - Benzo  (g,h,  Dperylene 

350 

U 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


n  0  U  0  0  7  0  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 


2-003-3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/ttiL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  5  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (uL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031603 
Lab  File  ID:  F9920.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


pH:  6.2 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  fo\and:  8  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

RT 

5.860 

6.390 

7.120 

7.720 

18.150 

33.740 

36.250 

45.660 

EST.  CONC. 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

13000 

81 

140 

84 

150 

110 

87 

84 

10 . 

11. 

12. 

13 . 

14 . 

15. 

16 . 

17. 

18 . 

19 . 

20 . 

21. 

22 . 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

27. 

28 . 

29 . 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


(3000071 


NYSDEC  ASP  12/91 


IB 

SEHTVaLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  --  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  _  SAS  No.:  -  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1828101 _ 
Lab  File  ID:  B5115._ 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2^(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  ..7^ 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1  «Q 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  tx;/KG 


108-95 -2 - Phenol 

350 

U 

*111  -44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

350 

u 

Q  q  „c;  7  fl - 2  -chlorophenol 

350 

u 

ei4i -7:^-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

350 

u 

■inA-4fi  7-  -  -1^  4-Dichlorobenzene 

350 

u 

Qc:_^n-i - 1  -  2 -Dichlorobenzene 

350 

u 

q  R  -4  ft  -7 - 2  -Methylphenol 

350 

u 

108-60-1 - 2  f  2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  __ 

350 

u 

- 4-MathYlphenol 

350 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

350 

u 

f;7-77-l - Hexachloroethane 

350 

u 

Q  8-9  5-3 - Nitrobenzene 

350 

u 

7  ft  9  - 1 - Isophorone 

350 

u 

ft  ft  «7  e; «  c; - 2  -Nitropheno  1 

350 

u 

1  o‘^-^^7-9 - 2 , 4-Din«thYlphenol 

350 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-Chloroethoxv  )methane 

350 

u 

1 9n-ft3-2 - 2 . 4-DichloroDhenol 

350 

u 

1 7  n-R7  -1 - 1 . 2 . 4 -Trichlorobenzene 

350 

u 

9 1  -2  0-3 - Naohthalene 

350 

u 

1  n#;-47-ft - 4-chloroaniline 

350 

u 

p7-8ft  3-  Hexachlorobutadiene 

350 

u 

ftq^fto— 7 _ 4— chloro—3 -methylphenol 

350 

u 

Qi  -.^7-6 - 2->fethvlnaDhthalene 

.  .  350 

u 

77-47-4 - Hexachlorocvclooentadiene 

350 

u 

ft  8 -08 -2 - 2 . 4 . 6-Trichlorophenol 

350 

u 

Q8-9  5-4 _ 2 . 4 . 5-Trichlorophenol 

860 

u 

Qi  -8  ft -7 - 2-Chloronaphthalene 

350 

u 

ft  ft  _7  4  -4 - 2  -Nitr oaniline 

860 

u 

1  ft  1  -1 1  -ft - Dimethvlphthalate 

350 

u 

208-9  6-8 - ^AcenaDhthy  lene 

350 

u 

6  0 6 -2  0  -2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

350 

u 

860 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

350 

u 

0000049 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  - - 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B1 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500-0  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2._0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  1  -  8 

CAS  NO .  COMPOUND 


Sample  ID:  1828101 
Lab  File  ID:  B5115 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ Li^ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


SI  -28-5 - 2  f  4-’Dinitrophenol 

860 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

860 

U 

^  32-64-9 - Dibenzof  uran 

350 

u 

191-1 4-9 - 2  r  4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylpht  halate 

350 

u 

7005-72-3 - 4 -chloropheny  1  -pheny  lether _ 

350 

u 

86-73-7 - Fluor  ene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

860 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-roethylphenol _ 

860  • 

u 

86-30-6 - N-Nitrosc3diphenylamine  (1) _ 

350 

u 

1  n  1  -66-3 - 4-BraDophenyl-phenYlether 

350 

u 

1 1  fi-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

ft  7  -R  6  -5 - Pent  achlorophenol 

860 

u 

85  -0 1-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

350 

u 

86-74- 8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

68 

J 

85  68  7-  benzyl phthalate 

350 

u 

.  91-94-1 - 3.3'-Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  fa)  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis  f  2-EthvlhexYl )  phthalate 

95 

J 

117-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  i  k )  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

350 

u 

19  3-39  -5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3  -cd)  pyrene 

350 

u 

53 -.7  0-3 - Dibenz  ( a,  h )  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perylene 

350 

u 

0000050 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/ned )  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  pH:  7^ 


9320415  _ 

_  SDG  No.:  _ 

T.ah  Sairole  ID:  1828101 

Lab  File  ID:  B5115  _ . 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  Ug/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

0000051 


IB 

SEMIVOLATILE  C^^GANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18281  SAS  No.:  - -  SDG  No.: 

Matrix :  (soil /water )  SOIL  __ 

Sample  wt/vol;  30-0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Tr^h  Sample  ID:  1828101 
Lab  File  ID:  B5128 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0 _ (uL) 

Injection  Volume;  2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH: 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Rec eived :  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

350 

U 

1 1 1-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

350 

U 

qs-S7-8 - 2-Chlorophenol 

350 

u 

c;  4  "j  _7  _  1 - 1  ^  3  -Dichlorobenzene 

350 

u 

7  -  1.4-Dichlorobenzene 

350 

u 

q  c;  n  - 1 - 1  f  2  -Dichlorobenzene 

350 

u 

qc;-4ft-7 - 2-MethYlphenol 

350 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  { 1-ChloroprcDpane )_ 

350 

u 

1  nfi-44-5 - 4-MethYlphenol 

350 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamiDe 

350 

u 

#^7  7- 1 - Hexachloroethcine 

350 

u 

q  -q  s-:? - ^Nitrobenzene 

350 

u 

7ft^sq-i - Isophorone 

350 

u 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol 

350 

u 

10*^  67  q  2,4-Di2nethYlphenol 

350 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy  )methar>e__ 

350 

u 

1 9  0-82-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

350 

u 

17  n-fl-7  -1 - 1 . 2 . 4-Trichlorobenzene 

350 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

350 

u 

infi-47-8 - 4-chloroaniline 

350 

u 

ft7-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

350 

u 

c;q_c;n-7 - 4-Chloro-3-m>ethvlphenol 

350 

u 

qi  - 2-Methvlnaphthalene 

350 

u 

77-47-  4 - Hexachlorocvclopentadiene 

350 

u 

flfl_06-7 - 2 . 4 . 6-Trichlorophenol 

•'*  350 

u 

q  c;  _q  8-4 - 2 . 4 . 5-Trichlorophenol 

860 

u 

q  1  ft -7 - 2-ChloronaDhthalene 

350 

u 

88-74-4 - 2-Nitr  oaniline 

860 

u 

131-11  -3 - Dimethvlphthalate 

350 

u 

908-96  -8 - ^Acenaphthylene 

350 

u 

606-90-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

q  q  9  -2 - 3  -Nitroaniline 

860 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

350 

u 

FORM  I  SV-1  3/90 


0000052 


1C 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract :  932041^ 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B1RE 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281_  SAS  No. 
Matxix:  (soil/water)  SOIL  __ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  1 .8 


_ _  SDG  No.:  _ 

sanple  ID:  1828101 
Lab  File  ID:  B5128  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed :  10/01/93 

Dilution  Factor:  _ 1_:_0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


ST  - 2f  4-Dinitrophenol 

860 

U 

100-02-7 - 4 -Nitr  ophenol 

860 

u 

132-64-9 - Dibenzof iiran 

350 

u 

121-1 4-2 - 2  f  4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84  -66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

350 

u 

86-73-7 - Fluorene 

350 

u 

1 00-01  -6 - 4-Nitroaniline 

860 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

860 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

350 

u 

ioi-'5';-3 - 4-BrctnophenYl-phenvlether 

350 

u 

1 1  8-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

- Pentachlorophenol 

860 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74 -2 - Di  -n-Butvlphthalat  e 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

61 

J 

85-68-7 - Butvlbenzylphthalate 

350 

u 

q  1  _q  4  _  1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzofal  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

350 

u 

117-81-7 - bis  1 2-Ethvlhexvl )  phthalate 

350 

u 

1 17-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  { b )  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  fk)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1,2, 3 -cd)  pyrene 

350 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perylene 

350 

u 

0000053 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATIUE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

tentatively  identified  compounds 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281  saS  No.:  _  SDG  No.; 

Matrix:  (soil/water)  son 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 7  decanted:  (Y/N)  N_ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL^ 

Injection  Volume:  _ 2.0/uL^ 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.8 


Lab  Sample  ID:  1828101 
Lab  File  ID;  B5128 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  __4  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

20.73 

80 

J 

2. 

UNKNOWN 

22.09 

72 

J 

3. 

UNKNOWN 

28.66 

160 

J 

4. 

UNKNOWN 

32.31 

130 

J 

f000054 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NnEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B2 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  sqtt. 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uLi 
Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 


Lab  Sairple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5116 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 1^ 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 

CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

370 

U 

111-44-4 - bis(2-Chloroet:hyl)Bther 

370 

u 

95-57-8 - 2  -Chlorophenol 

370 

u 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

370 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-5  0-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-48-7 - 2-Me  thylphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2,2'-oxyhLs  ( 1-Chloropropane) 

370 

u 

106-44-5 - 4 -Ms  thylphenol 

370 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propy  lamine 

370 

u 

67-72- 1 - Hexachloroe  thane 

370 

u 

98  95  3  Nitrobenzene 

370 

u 

78-59-1 - Isophorone 

370 

u 

88-75-5 - 2 -Nitrophenol 

370 

u 

105-67-9 - 2, 4-Diin9  thylphenol 

370 

u 

iii~91-l-  — bis  {2-Chloroethoxy)  methane 

370 

u 

12  0-83-2 - 2  f  4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1 - 1^2,4  -Tt  ichlorobenzene 

370 

u 

91-20  3  Naphthalene 

1  370 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

370 

u 

87-68 -3 - Hexachlorobutadiene 

370 

u 

370 

u 

91-57  6  — 2 -Me  thylnaphthalene 

.  .  380 

77-47  4  -  “Hexachlorocyclopentadiene 

..  370 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Xrichlorophenol 

'  ;  370 

u 

95-95  4  — . —2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

910 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

370 

u 

88-7  4-4 - 2 -Nitroaniline 

910 

u 

131-11  3  -  Dimethylphthalate 

370 

u 

208-96  -8 - ^Acenaphthylene 

370 

u 

606-20-2 - 2 , 6  -Dini  trotoluene 

370 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

910  1 

a 

83-32-9 - Acenaphthene 

370  1 

D 

0000055 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sair^le  wt/voi:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW  __ 


Tr^b  Sanple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5116 


%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0 _ „(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  ^.tA 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


m  -98-5 - 2 . 4-DinitroDhenol 

910 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

910 

U 

132-64-9 - Dibenzof  ur  an 

370 

U 

1 7 1  _i  4  - 2  r  4-Dinitrotoluene 

370 

U 

ft  4  -6  6  -7 - Diethy  Iphthalate 

370 

U 

7005-72-3 - 4 -chlorophenvl-phenylether 

370 

U 

86-73-7 - Fluorene 

370 

U 

1  00-01-6 - 4-Nitroaniline 

910 

u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-irEthylphenol _ 

910 

u 

86-3  0-6 - N-Nitrosodiphenylamijne  ( 1 ) _ 

370 

u 

1  m  - 4-BranophenYl-phenylether 

370 

u 

1 1  ft-74-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

-R  f;  - Pentachlorophenol 

910 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

370 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

370 

u 

86-74-8 - Carbazole 

64 

J 

ft  4  -7  4  -2 - Di  -n-Butvlphthalate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

370 

u 

129-00-0 - Pyrene  1 

59 

J 

R  -.fi  R  -7 - Butvlbenzv  Iphthalate 

370 

u 

Q 1  4-1 - 3  ^  3 '  -Dichlorobenzidine 

370 

u 

qfi  _c;  e;  - Benzo  1  a )  anthracene 

370 

u 

218-01-9 - Chrysene 

370 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl  )phthalate _ 

57 

J 

1 1 7-84-0 - Di-n-octvlnhthalate 

'*370 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

370 

u 

707-08-9 - Benzofki  fluoranthene 

370 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a1  pyrene 

370 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

370 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h)  anthracene 

370 

u 

iqi-74-2 - Benzo  (q,h,i)perylene 

370 

u 

nooooSG 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IT 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2~4B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  .9320415 — 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281  _  SAS  No.:  -  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sairple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5116 


concentrated  Extract  Volume:  500.0  .(uL) 

Injection  Volume:  _ 2,^0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  8.4 

Number  TICs  found:  20 


Date  Received :  09/23/93 

Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor: _ 1«  Q 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  XJG/KG 


CAS  NUMBER 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 


CC^iPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

UNEOIOWN  AIoKANE 

12.51 

680 

J 

UNKNOWN  AI.KftNE 

12.57 

680 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

12.63 

680 

J 

SUBSTITUTED  BENZENE 

12.72 

500 

J 

UNKNOWN 

13.43 

560 

J 

unknown  alkane 

13.59 

260 

J 

UNKNOWN 

14.47 

330 

J 

UNKNOWN 

14.86 

240 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

15.23 

250 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

15.82 

290 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

15.96 

870 

J 

UNKNOWN  AIKANE 

16.58 

320 

J 

UNKNOWN  ALKANE  +  AROMATIC 

16.97 

500 

J 

UNKNOWN 

17.09 

■  400 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

17.25 

2700 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

17.33 

5100 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

17.72 

2800 

J 

UNKNOWN  ALKANE  +  AROMATIC 

18.17 

1800 

J 

UNKNOWN  ALKANE  +  ARC»IATIC 

'20.57 

1200 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

21.97 

3100 

J 

<1000057 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  s:s  No . : 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sair^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 


9320415 


2-4B2RE 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sarple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5129 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed :  10/01/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

370 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroet  hy  1 )  Ether 

370 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

370 

U 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

370 

U 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-50-1 - 1,2 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-48-7 - 2-Methvlphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2, 2  '-oxybi3(  l-Chloropropane)_ 

370 

u 

106-44-5 - 4-Methvlphenol 

370 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylainipe 

370 

u 

67-72- 1 - Hexachloroethane 

370 

u 

9  8  -95-3 - Nitrobenzene 

370 

u 

78-59-1 - Isophorone 

370 

u 

88-75 -5 - 2-Nitrophenol 

370 

u 

105-67-9 - 2, 4-DiinethYlphenol 

370 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy  )inethane 

370 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1 - 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

370 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

370 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

370 

u 

87  -6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

370 

u 

59^50-7 - 4-Chloro-3-inethylphenol 

370 

u 

91-57-6 - 2-Methvlnaphthalene 

380 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

370 

u 

88-06-2 - 2 , 4, 6-Trichlorophenol 

370 

u 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

910 

u 

9 1-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

370 

u 

88-7  4-4 - 2 -Nitroaniline 

910 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

370 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

370 

u 

606-20-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

370 

u 

99-09-2 - 3-Nitroaniline 

910 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

370 

u 

11000058 


FORM  I  SV-1 


3/90 


\ 

{ 


1C  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 


9320415 


2-4B2RE 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5129 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed :  10/01/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

910 

U 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

910 

U 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

370 

u 

121-14-2 - 

- 2 , 4-Dinitrotoluene 

370 

u 

84-66-2 - 

- Diethvlphthalate 

370 

u 

7005-72-3 - 

- 4 -chlorophenyl-phenylether 

370 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

370 

u 

100-01-6 - 

- 4-Nitroaniline 

910 

u 

534-52-1 - 

- 4 , 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

910 

u 

86-30-6 - 

- N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

370 

u 

101-55-3 - 

- 4  -Branophenyl-pheny  lether 

370 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

910 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

170 

J 

120-12-7 - 

- Anthracene 

130 

J 

86-74-8 - 

- Carbazole 

58 

J 

- 

- ni-n-ButvlDhthalate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

370 

u 

129-00-0 - 

- pyrene 

41 

J 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

370 

u 

91-94-1 - 

- 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

370 

u 

- 

- Renzo  ( al  anthracene 

370 

u 

218-01-9 - Chrvsene 

370 

u 

117-81-7 - 

- ^bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate 

47 

J 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthalate 

'370 

u 

205-99-2 - 

- Benzo  ( b )  fluoranthene 

370 

u 

207-08-9 - 

- Benzo  ( k)  fluoranthene 

370 

u 

50-32-8 - 

- Benzo  i  a)  pyrene 

370 

u 

1QO_7q«c: - 

- Tndeno (1.2. 3-cd^  Dvrene 

370 

u 

t;  7  n  - 1 - n  ibenz  ^  a .  h  ^  anthracene 

370 

u 

IQI  24-2 

- Benzo  ^  a ,  h  -  i  ^  Dervlene 

370 

u 

11000059 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


2-4B2RE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sarrple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 


9320415  I _ 

_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828102 
Lab  File  ID:  B5129 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  20 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  VG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ALKANE 

12-57 

910 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.63 

670 

j 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.57 

430 

j 

4- 

UNKNOWN  ALKANE 

13.67 

280 

j 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.75 

260 

J 

6. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

14.04 

270 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.20 

410 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.45 

400 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.80 

290 

J 

10. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.94 

940 

J 

11. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

16.31 

310 

J 

12. 

UNKNOWN  ALKANE 

16.43 

460 

J 

13. 

UNKNOWN  ALKANE 

16.53 

330 

J 

14. 

UNKNOWN  ALKANE  +  AROMATIC 

16.94 

440 

J 

15. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

17.05 

420 

J 

16. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.21 

1900 

J 

17. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.29 

'4400 

J 

18. 

UNKNOWN 

17.70 

2200 

J 

19. 

UNKNOWN 

18.87 

2000 

J 

20. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.92 

1800 

J 

0000060 


FORM  I  svyric 


3/90 


SEMIVOLATTLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


2-5B1 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  mTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix :  (soil /water )  soil 


Sanple  wt/vol: 


30.0  (g/mL) 


Level :  ( low/msd )  LOW 

%  Moisture:  10  decajited:  (Y/N)  ^ 


Lab  Sanple  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  B5117 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL^  Date  Analyzed:  09/30/93 

Injection  Volume:  __  2.0(uL)  Dilution  Factor:  i.p 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.7 


pH:  7.7 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATIC»T  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

I  621-64-7 - 

i  67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - - 


- Phenol _  _ 

- bis  ( 2-Chloroethyl)  Ether _ 

- 2 -Chlorophenol_ _ 

- 1/ 3-Dichlorobenzene _ 

- 1, 4-Dichlorobenzene _ 

- 1 4  2-Dichlorobenzene _ 

- 2  -Me  thy  Iphenol _ 

- 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  _ 

- 4-Methylphenol _ 

- N-Nitroso-di-n-propylamine 

- Hexachloroe  thane _ 

- Nitrobenzene _ 

- Isophorone _ 

- 2  -Nitrophenol^ _ 

- 2 , 4-Diinethylphenoi _ 

- bis ( 2 -Chloroethoxy ) methane _ 

- 2, 4-Dichlorophenol _ 

- 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene _ 

- Naphthalene _ 

- 4  -chloroaniline_ _ 

- Hexachlorobutadiene _ 

- 4-Chloro-3  -methy  Iphenol _ 

- 2 -Methylnaphthalene _ 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol _ 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol _ 

- 2-chloronaphthalene _ 

- 2-Nitroaniline _ _ 

- Dime  thy  Iphthalate _ 

- Acenaphthylene _ 

- 2 , 6-Dinitrotoluene _ 

- 3  -Nitr  oaniline^ _ 

- - ^Acenaphthene _ 


370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
37.0  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 


370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
890  U 
370  U 
890  U 
37  b  U 


890  U 
370  U 


0000061 


FORM  I  SV-1 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


^  IgTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  Nytest  Case  No.:  18281  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Samp 

sample  wt/vol:  _30.0  (g/mL)  G _  Lab  File 

r^vel:  (low/med) 

%  Moisture:  - lO  decanted:  (Y/N)  N_  Date  Exti 


2-5B1 


SDG  No. : 


Lab  Sairple  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  B5117 

Date  Received:  09 /23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 


concentrated  Extract  Volume:  500.. 0  (uL)  Date  Analyzed:  09/30/93 


Injection  Volume:  _ 2.0fuL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  y 


pH:  7.7 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Dilution  Factor: 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  q 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3— 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


2. 4- Dinitrophenol 
4 -Nitrophenol 

- Dibenzofuran 

2. 4- Dinitrotoluene 
- Diethylphthalate 

4-chlorophenyl-phenylether 

- Fluorene _ 

- 4-Nitroaniline 

- 4, 6-Dinitro-2-inathylphenol_ 

N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) 
4-Brcinophenyl-phenylether  ~ 

- Hexachlorobenzene 

Pentachlorophenol 

- ^Phenanthrene _  ~ 

- ^Anthracene_ _ 

- -Carbazole 

- Di-n-Butylphthalate  ~ 

- Fluoranthene 

- Pyrene _ '  ~ 

Buty Ibenzylphthalate 
3 / 3 ' -Dichlorobenzidine 

- Benzo( a) anthracene 

- Chrysene_ _ ~ 

- bis ( 2-Ethylhexyl ) phthalate_ 

- Di-n-octylphthalate 

- Benzo  { b )  f  luoranthene*" 

Benzo  (k)  fluoranthene 

- Benzo  ( a)  pyrene  ^ 

Indeno  (1,2, 3  ~cd)  pyrene 
a,  h)  anthracene 
Benzo  ( g,  h ,  i )  perylene 


890 

U 

890 

U 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

890 

u 

890 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

890 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370 

u 

370  u 
370  u 
370  u 
370  u 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  u 
370  U 
370  U 


11000062 


form  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


2-5B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contxact: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  ‘  30.0  (g/itiL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 10  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 ._0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7,7 


9320415  1_ _ 

_  SDG  No.:  _ 

T^h  Sanple  ID:  1828103 

Lab  File  ID:  B5117 _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  09/30/93 
Dilution  Factor:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  12  (ug/L  or  ug/Kg)  U^/^ 


RT 

EST.  CONC. 

Q 

18.75 

75 

J 

23.37 

130 

JN 

24.98 

94 

J 

26.84 

100 

J 

27.29 

260 

J 

27.61 

97 

J 

27.73 

140 

J 

29.00 

330 

J 

29.54 

360 

J 

29.67 

91 

J 

30.24 

290 

J 

32.33 

120 

J 

CAS  NUMBER 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 


57-10-3 


COMPOUND  NAME 


UNKNOWN  ALKANE 
HEXADECANOIC  ACID 
UNKNOWN 
UNKNOWN  ALKANE 
UNKNOWN  ALKANE 
UNKNOWN  ALKANE 

unknown  alkane 

UNKNOWN  ALKANE 

unknown  alkane 

UNKNOWN  ALKANE 
UNKNOWN  ALKANE 
UNKNOWN 


(1000063 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATXLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  soil 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 


2-5B1RE 


Lab  Sanple  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  B5180 


%  Moisture:  _ 1^  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Voluire:  500.0  fuL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.7 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

370 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethyl )  Ether 

370 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

370 

u 

541-73-1 - 1,3  -Dichlorobe  nz  ene 

370 

u 

106-46-7 - 1, 4-Dichlorobenzene 

370 

u 

95-50-1 - 1,2 -Dichlorobe  nz  ene 

370 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  Iphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2 , 2  '-oxybis  ( 1-Chloropropane) 

370 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol 

370 

u 

621-6 4  -7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

370 

u 

67-72- 1 - Hexachloroe  thane 

370 

u 

98-95 -3 - i  trobenzene 

370 

u 

78-59-1 - Isophorone 

370 

u 

88  75-5  —  -  2-Nitrophenol 

370 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dime  thy  Iphenol 

370 

u 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

370 

u 

120-83  -2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

370 

u 

120  82  1  -  1,2,4-Trichlorobenzene 

370 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

!  370 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

370 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

370 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3 -me  thy  Iphenol 

370 

u 

91  57  6-  2  Methylnaphthalene 

370 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

370 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Trichlorophenol 

370 

u 

95  95-4-  2, 4, 5 -Trichlorophenol 

890 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

370 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

890 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

370 

u 

208-96-8 - Ac  enaphthy  lene 

370 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

370 

u 

99  09  2  3-Nitroaniline 

890 

u 

83-32  9-  — ^Acenc^hthene 

370 

u 

FORM  I  SV-1  3/90 


11000064 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-5B1RE 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281  SAS 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30,0  (g/mL)  G _ 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  10  decanted;  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume;  500.0  (uL) 
Injection  Volume:  2,0(uL) 


No,:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  B5180 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 1,0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7,7 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


I 

t 

51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

890 

u 

V 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

890 

u 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

370 

u 

i 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

370 

u 

84-66-2 - Diet  hy  Iphthalate 

370 

u 

i 

7005-72 -3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  letter _ 

370 

u 

r. 

86-73-7 - Fluorene 

370 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

890 

u 

r. 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

890 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

370 

u 

10 1-55-3 - 4-Brcinophenyl-pheny  letter 

370 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

890 

u 

• 

85-01-8 - Phenanthrene 

110 

J 

12  0-12-7 - ^Anthracene 

370 

u 

i 

86-74-8 - Carbazole 

370 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

250 

J 

129-00-0 - Pyrene 

200 

J 

\ 

\ 

85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

370 

u 

91-94-1 - 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

370 

u 

■) 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

130 

J 

I 

218-01-9 - Ch2:ysene 

160 

J 

i 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

.  ^.*710 

!b 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

370 

U 

j 

[ 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

120 

J 

i 

i 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

120 

J 

50-32-8 - ^Benzo(  a)  pyrene 

370 

u 

■r 

19  3-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

370 

lu 

f 

> 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h)  anthracene 

370 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

370 

ju 

I 


FORM  I  SV-2  3/90 

s 


I10000G5 


IP 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEPTT 
TENTATIVELY  IDENTIP3I:D  COMPOONDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 

Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ ^  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. : 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume;  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.7 


Lab  Sanple  ID:  1828103 
Lab  File  ID:  B5180 


Date  Received:  09/23/93 
Date  ^^ftracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  15 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ACID 

10.74 

120 

J 

2.  57-10-3 

HEXADECANOIC  ACID 

23.28 

190 

ON 

3. 

UNKNOWN 

24.87 

79 

J 

4. 

C17H12  ARCMATIC  HYDROCARBON 

26.83 

130 

J 

5. 

C17H12  AROMATIC  HYDROCARBON 

27,08 

130 

J 

6. 

UNKNOWN 

27.16 

150 

J 

7. 

UNKNOWN 

27.38 

86 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

27.46 

99 

J 

9. 

UNKNOWN  ACID 

27.65 

8400 

J 

10. 

IUNKNOWN  ALKANE 

28.85 

470 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

29.38 

310 

J 

12. 

UNKNOWN 

29.54 

82 

J 

13. 

UNKNOWN 

32.15 

130 

J 

14. 

UNKNOWN  ALKANE 

32.53 

160 

J 

15. 

UNKNOWN  ALKANE 

34.34 

130 

J 

11000065 


FORM  I  SV^IC 


3/90 


IB  EPA  SAMPr£  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract; 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ IS  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.2 


9320415 


2-5B2 


SDG  NO. : 


Lab  Sanple  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5121 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1^ 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

400 

U 

1 1 1-44  -4 - bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

400 

u 

95-57- 8 - 2 -Chlorophenol  | 

400 

U 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

400 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

400 

u 

95-5  0-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

400 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  Iphenol 

400 

u 

108-60-1 - 2, 2'-03qrbis(  l-Chloropropane)__ 

400 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thy  Iphenol 

400 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

400 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

400 

u 

9  8 -95-3 - Nitrobenzene 

400 

u 

7  8  -59-1 - Isophorone 

400 

u 

88-7  5-5 - 2  -Nitrophenol 

400 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dine  thy  Iphenol 

400 

u 

111-91-1 - bi  s  { 2  -chloroethoxy )  methane _ 

400 

u 

12  0-83  -2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

400 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

400 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

400 

u 

106-47-8 - 4 -chloroaniline 

400 

u 

87  -6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

400 

u 

59-5  0-7 - 4-Chloro-3  -methylphenol 

400 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

540 

77-47-4 - Hexachlorocyc  lopentadiene 

’400 

u 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

400 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

980 

u 

91-58-7 - 2  -chloronaphthalene 

400 

u 

88-7  4-4 - 2-Nitroaniline 

980 

u 

13 1-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

400 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

400 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

400 

u 

99-09-2 - 3 -Ni  tr  oaniline 

980 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

400 

u 

11000067 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 18  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.2 


9320415 


2*-5B2 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5121 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

980 

U 

100-02-7 - 4 -Nitr  ophenol 

980 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

400 

u 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

400 

u 

84-66  -2 - Diethy  Iphthalate 

130 

J 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  lather 

400 

u 

86  -73-7 - Fluorene 

400 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

980 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-itethylphenol _ 

980 

u 

86-30-6 - ^N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

400 

u 

101-55-3 - 4  -Brcmophenyl-phenylether 

400 

u 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

400 

u 

87-86-5 - Pentachlor  ophenol 

980 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

400 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

400 

u 

86-74-8 - Carbazole 

400 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

400 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

400 

u 

129-00-0 - Pyrene 

400 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

400 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

400 

u 

56-55-3 - Benzo(a)  anthracene 

400 

u 

218-01-9 - Chrysene 

400 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate__ 

.400 

u 

117-84-0 - Di  -n-octy  Iphthalate 

.  400 

u 

205-99  -2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

400 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

400 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

400 

u 

193-39-5 - Indeno(l,  2, 3-cd)  pyrene 

400 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

400 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( g,  h,  i)  perylene 

400 

u 

I'poooes 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLMILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-5B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  18  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7  -2 


9320415  I _ 

_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sairple  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5121 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  20 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

12.56 

300 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.69 

340 

J 

3. 

UNKNOWN 

13.44 

■  770 

J 

4. 

UNKNOWN  AEKANE 

13.62 

350 

J 

5. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

14.09 

490 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.24 

440 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.50 

370 

J 

8. 

UNKNOWN 

14.77 

280 

J 

9. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

14.89 

530 

J 

10. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

15.71 

820 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.81 

290 

J 

12. 

UNKNOWN  ALKANE 

16.02 

620 

J 

13. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.06 

470 

J 

14. 

UNKNOWN 

17.14 

480 

J 

15. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.28 

2200 

J 

16. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.37 

5100 

J 

17. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

17.78 

3700 

J 

18. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.23 

2600 

J 

19. 

UNKNOWN 

18.94 

3300 

J 

20. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.89 

3300 

J 

0000069 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 18  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.2 


9320415 


2-5B2RE 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sample  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5130 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

400 

U 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether 

400 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

400 

u 

541-73-1 - 1,3-Dichlorobenzene 

400 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

400 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

400 

u 

95-48-7 - 2  -Methy  Iphenol 

40.0 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

400 

u 

106-44-5 - 4 -14e  thy  Iphenol 

400 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n -propylamine 

400 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

400 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

400 

u 

78-59-1 - Is  ophorone 

400 

u 

88-75-5 - 2 -Nitr  ophenol 

400 

u 

105-67-9 - 2 , 4 -Dime  thy  Iphenol 

400 

u 

111-91-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

400 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

400 

u 

120-82-1 - 1/2,4  -Trichlorobenzene 

i  400 

u 

91-20-3 - Naphthedene 

400 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

400 

u 

87-6  8-3 - ;-Hexachlorobutadiene 

400 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3  ^net  hy  Ipheno  1 

400 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

540 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

."400 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Trichlorophenol 

400 

u 

95-95-4 - 2, 4,5-Trichlorophenol 

980 

u 

9 1-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

400 

u 

88-74 -4 - 2 -Nitroaniline 

i  980 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

400 

u 

208-96-8 - Acens^hthy  lene 

400 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

400 

u 

99-09  -2 - 3-Nitroaniline 

980 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

400 

u 

i'000070 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C  EPA  SAMPLE  NO. 

SEM3CVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

San^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 18  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.2 


9320415 


2-5B2RE 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5130 

Date  Received :  09/23/93 

Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/kg  q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

980 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

980 

U 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

400 

u 

121-14-2 - - - 2, 4-Dinitrotoluene 

400 

u 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

400 

u 

7  005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  letter  ; 

400 

u 

86-73-7 - Fluor  ene  | 

400 

u 

100-01-6 - 4-Nitr  oaniline 

980 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-iiethylphenol _ 

980 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

400 

u 

10 1-55-3 - 4 -Bromophenyl-pheny  letter 

400 

u 

118-74  -1 - Hexachlorobenzene 

400 

u 

87-86-5 - Pentachloroptenol 

980 

u 

85-01-8 - Phenan  thr  e  ne 

400 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

400 

u 

86-74-8 - -Carbazole 

400 

u 

1 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

400 

|u 

206-44-0 - Fluoranthene 

400 

u 

129-00  -0 - Pyrene 

400 

u 

85-6  8-7 - -Butylbenzy  Iphthalate 

400 

u 

91-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

‘  400 

u 

5  6  -55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

400 

u 

218-01-9 - —Chrysene 

400 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

1  400 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

400 

u 

205-99  -2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

400 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

400 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

400 

u 

193-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

400 

u 

53-70-3 - Dibenz(  a,  h)  anthracene 

400 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g ,  h,  i )  pery  lene 

400 

u 

('000071 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-5B2RE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 18  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.2 


:  9320415  _ 

:  _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sajiple  ID:  1828104 
Lab  File  ID:  B5130 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed :  10/01/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  20 


CC^CENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

CC^IPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC, 

Q 

1. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.55 

440 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.61 

400 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.67 

540 

J- 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.79 

410 

J 

5. 

UNKNOWN  CYCLOALKJiNE 

14.08 

640 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.22 

.  460 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKAl^E 

14.47 

410 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.75 

340 

J 

9. 

UNKNOWN 

14.88 

480 

J 

10. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

15.67 

920 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.98 

710 

1 J 

12. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

16.35 

320 

:  J 

13. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.02 

590 

J 

14. 

UNKNOWN 

17.08 

'  550 

J 

15. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.25 

880 

J 

16. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.33 

1900 

J 

17. 

UNKNOWN 

17.74 

2100 

J 

18. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.17 

1100 

J 

19. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.33 

730 

J 

to 

o 

UNKNOWN 

19.85 

1200 

J 

11000072 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  '  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


9320415 


2-6B1 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828105 
Lab  File  ID:  B5122 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

360 

U 

1 1 1-44-4 - bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

360 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

360 

u 

541-73-1 - 1 , 3-Dichlorobenzene 

360 

u 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

360 

u 

9 5 -50-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

360 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  Iphenol 

360 

u 

108-60-1 - 2,2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane)_ 

360 

u 

106-44-5 - 4 -Me  thylphenol 

360 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

360 

u 

6 7 -72-1 - Hexachloroethane 

360 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

360 

u 

78-59-1 - Is  ophorone 

360 

u 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol 

360 

u 

105-67  -9 - 2 , 4-Diirethylphenol 

360 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy)  methane _ 

360 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1 - 1,2 , 4 -Trichlorobenzene 

360 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

360 

u 

106  -47-8 - 4 —Chloro  aniline 

360 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

360 

u 

59-50-7 - 4-chloro-3  -roethy  Iphenol 

360 

u 

9 1-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

360 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

360 

u 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

360 

u 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

870 

u 

9 1-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

360 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

870 

u 

13 1-11-3 - Dimethylphthalate 

360 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

360 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

360 

u 

99-09-2 - 3 -Nitr  oaniline 

870 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

360 

u 

11000073 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOrATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


9320415 


2-6B1 


_  SDG  NO.:  _ 

Lab  Sarple  ID:  1828105 
Lab  File  ID:  B5122 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

870 

U 

100-02-7 - 4 -Nitrophenol 

870 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

360 

U 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

360 

U 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl  -phenylether 

360 

U 

86-73-7 - Fluorene 

360 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

870 

U 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

870 

U 

86-3  0-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

360 

U 

101-55-3 - 4-BranophenYl-pheiiylether 

360 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

360 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

870 

u 

85-01-8 - Phenanthr  ene 

360 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

360 

u 

86-74-8 - Carbazole 

360 

u 

84  -74-2 - Di-n-Butylphthalate 

360 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0 - Pyrene 

360 

u 

85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

360 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorc±>enzidine 

360  ' 

u 

56-55-3 - Ben2o(  a)  anthracene  ' 

360 

u 

218-01-9 - Chrysene 

360 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

‘•360 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

360 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

360 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

360 

u 

19  3-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

360 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

360 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( q,  h,  i)  perylene 

360 

u 

11000074 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGAOTCS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-6B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.8 


SDG 

1 

No. : 

1 

Lab  Sample  ID: 

1828105 

_ 

Lab  File  ID: 

B5122 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  _ 1  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN  ALKANE 

22.88 

97 

J 

1)000075 


FC«M  I  SV-TIC 


3/90 


1C 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 — 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No 

Matrix:  (soil/water)  SOIL__ 

Sait^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sanple  ID:  1828106 
Lab  File  ID:  B5123 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  .  6,8 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


- 2  f  4-Dinitrophenol 

880 

U 

1 00-02-7 - 4-Nitrophenol 

880 

U 

1  ■^'7-144-9 - Dibenzofuran 

360 

U 

1-7 1  _i &-') - 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

ft  4  -2 - Diethy  Iphthalate 

360 

U 

T  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

360 

U 

ft  fi  -7  3  -7 - Fluorene 

360 

U 

1 00-01  -6 - 4-Nitroaniline 

880 

U 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

880 

U 

86-30-6 - N-Nitroaodiphenylamine  (1) _ 

360 

U 

1 0  ■}  - 4-Brcinophenyl-pheny  letter 

360 

U 

1 1  R-74-1 - Hexachlorobenzene 

360 

u 

-  ft  -  S - Pentachlorophenol 

880 

u 

1-8 - Phenanthrene 

360 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

360 

u 

88-74-8 - Carbazole 

360 

u 

R4-7  4-2 - Di-n-ButvlDhthalate 

360 

u 

0  6 - 4 4  -0 - Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0 - pyrene 

360 

u 

ft  ^  fl-7 - Buty  Ibenzvlphthalate 

360 

u 

Q 1  _q  4- 1 - 3  -  3 '  -Dichlorobenzidine 

360 

u 

S6-.S8-3 - Benzo  { al  anthracene 

360 

u 

218-01-9 - chrvsene 

360 

u 

117-8 1-7 - bis  ( 2-Ethylhe7cyl )  phthalate _ 

110 

J 

1 1 7_fl4_o - Di-n-octvlphthalate 

360 

u 

2f)S-99-2 - Benzofb)  fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - Benzofk)  fluoranthene 

360 

u 

so-32-8 - Benzo(alPvrene 

360 

u 

1  q  7-99-5 - indeno  (1.2. 3-cd)  pyrene 

360 

u 

83-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

360 

u 

1  q  1  -24-2 - Benzo  ( Q.  h,  i)  perylene 

360 

u 

11000247 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


2-6B2 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281  SAS  No,: 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 


Sample  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G_ 


Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 9  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sairple  ID:  1828106 
Lab  File  ID:  B5123 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500,0  (uL)  Date  Analyzed:  10/01/93 

Injection  Volume:  2.0(uL)  Dilution  Factor:  1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6,8 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  q 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


— Phenol _ 

— bis ( 2-Chloroethyl ) Ether _ 

— 2 -Chlorophenol _ 

— 1, 3 -Dichlorobenzene _ 

— 1, 4-Dichlorobenzene _ 

— 1 , 2 -Dichlorobenzene _ 

— 2 -Me thy Iphenol _ 

— 2 ,2'  -oxybis  ( 1-Chloropropane) 

— 4 -Methylphenol _ 

— N-Nitr  os  o-di-n-propylamine 

— Hexachloroethane _ 

— Nitrobenzene _ 

— Isophorone _ 

— 2  -Nitrophenol _ _ 

— 2, 4 -Dime  thy  Iphenol _ 

— bis  ( 2 -Chloroethoxy )  methane _ 

— 2 , 4-Dichlorophenol _ 

— 1,2, 4-Trichlorobenzene _ 

— Naphthalene _ 

— 4-Chloroaniline _ 

— Hexachlorobutadiene _ 

— 4-Chloro-3-*inethy  Iphenol _ 

— 2  -Me  thylnaphthalene _ 

— Hexachlorocyclopentadiene _ 

— 2 , 4 , 6-Trichlorophenol _ 

— 2, 4, 5-Trichlorophenol _ 

—2 -Chloronaphthalene _ 

— 2-Nitroaniline _ 

— Dimethylphthalate _ 

—Acenaphthylene _ 

—2 , 6-Dinitrotoluene _ 

—3 -Nitr oaniline _ 

— Acenaphthene _ 


360  u 
360  u 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
360  U 
880  U 
360  U 
880  U 
360  U 
360  U 
360  U 
880  U 
360  U 


000246 


FORM  I  SV-1 


IB  EPA  SAMPLE  NO, 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7,4 


:  9320415 


2-7B1 


:  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5124 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1^ 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

380 

U 

111-44-4 - bi  s  { 2  -Chloroe  thy  1 )  Et  he  r 

380 

u 

95-57-8 - 2-Chlorophenol 

380 

u 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

380 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

380 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

380 

u 

95-48-7 - 2 -Methylphenol 

380 

u 

108-60-1 - 2, 2  '-oxybis  ( l-Chloropropane)__ 

380 

u 

106-44  -5 - 4 -Me  thylphenol 

380 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

380 

u 

67-72 - 1 - Hexachloroe  thane 

380 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

380 

u 

78-59  -1 - Isophorone 

380 

u 

88-75-5 - 2 -Nitr  opheno  1 

380 

u 

105-67-9 - 2, 4 -Dime  thylphenol 

380 

u 

111-91-1 - bis  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

380 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

380 

u 

120-82-1 - 1,2, 4-Trichlorc±)enzene 

380 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

58 

J 

106-47-8 - 4  -Chlorociniline 

380 

u 

87  -68-3 - Hexachlorobutadiene 

380 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -methylphenol 

380 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

74 

J 

77-47 -4 - Hexachlorocyclopentadiene 

.•380 

u 

88-06-2 - 2, 4, 6-Trichlorophenol 

380 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

930 

u 

9 1  _5  8  ,.7 - 2-Chloronaphthalene 

380 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

930 

u 

13 1-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

380 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

380 

u 

606-20-2 - 2,6 -Dinitrotoluene 

380 

u 

99-09-2 - - - 3-Nitroanil  i  ne 

930 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

380 

u 

1)000076 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 

Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/inL)  G _ 

Level :  ( low/ned )  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5124 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

930 

U 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

930 

U 

132-64 -9 - Dibenzof  uran 

380 

U 

121-14-2 - 2/  4-Dinitrotoluene 

380 

u 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

380 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

380 

u 

86-73-7 - Fluorene 

380 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

930 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2^nethylphenol 

930 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

380 

u 

101-55-3 - 4-Brctnophenyl-phenylether 

380 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene 

380 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

930 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

89 

J 

120-12-7 - ^Anthracene 

380 

u 

86-7  4-8 - Carbazole 

380 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

380 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

140 

J 

129-00-0 - Pyrene 

46 

J 

85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

380 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

380 

u 

56-55-3 - Benzo(  a)  anthracene 

53 

J 

218-01-9 - Chrysene 

76 

J 

117-81-7 - bis  {2-Ethylhexyl)phthalate 

.380 

u 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

^380 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

380 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

380 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

380 

u 

19  3-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

380 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

380 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

380 

u 

n00G077 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMXVOIAT3XE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-7B1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Leve  1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0{uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .4 


_  SDG  NO . :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5124 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 2 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

CllHlO  ARCWATIC  HYDROCARBON 

17.00 

110 

J 

2. 

DIMETHYL  NAPHTHALENE  IS(»£ER 

18.36 

88 

J 

"000078 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.4 


9320415 


■  2-7B1RE 


SDG  No. : 


Lab  Sanple  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5181 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

380 

u 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether 

380 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

380 

u 

541-73-1 - 1, 3-Dichlorobenzene 

380 

u 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

380 

u 

95-50 - 1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

380 

u 

95-48-7 - 2 -Methylphenol 

380 

u 

108-60-1 - 2,2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )_ 

380 

u 

106  -44-5 - 4 -Methylphenol 

380 

u 

621-64  -7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

380 

u 

67-72-1 - Hexach  loroethane 

380 

u 

9  8  -95-3 - Nitrobenzene 

380 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

380 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

380 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dimethylphenol 

380 

u 

111-91-1 - bis  { 2-Chloroetho:Qr)inethane _ 

380 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

380 

u 

12  0-82-1 - 1 , 2 , 4 -Trichlorobenzene 

380 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

380 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

380 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

380 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3  -inethy  Iphenol 

380 

u 

9 1-57-6 - 2-MethYlnaphthalene 

48 

J 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

.  380 

u 

88-06-2 - 2, 4, 6-Trichlorophenol 

380 

u 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

41 

J 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene 

380 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

930 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

43 

J 

208-96-8 - ^Acenaphthy  lene 

48 

J 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

380 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

46 

J 

83  -32  -9 - ^Acenaphthene 

52 

J 

FORM  I  SV-1  3/90 


11000079 


1C  E?A  SAMPLE  NO. 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  { low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


9320415 


2-7B1RE 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5181 

Date  Received;  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed :  10/07/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO,  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-2  8-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

930 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

52 

J 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

47 

J 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

48 

J 

84-66-2 - Diethy  Iphthala  te 

58 

J 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

44 

J 

86-73-7 - Fluorene 

57 

J 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

44 

J 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-iDethylphenol _ 

930 

U 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

53 

J 

10 1-55-3 - 4-Brcxnophenyl-phenylether 

44 

J 

118-74-1 - Hexachlor  obe  nz  ene 

44 

J 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

930 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

81 

J 

120-12-7 - ^Anthracene 

57 

J 

86-74-8 - Carbazole 

380 

u 

84-7  4-2 - Di-n-Butylphthalate 

55 

J 

206-44-0 - Fluoranthene 

100 

J 

129-00-0 - Pyrene 

71 

J 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

56 

J 

9 1-94-1 - 3,3 '  -Dichlorobenzidine 

380 

u 

56-55-3 - Benzo(a)  anthracene 

63 

J 

218-01-9 - -Chrysene 

76 

J 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethylhexyl )  phthalate 

83 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octy  Iphthalate 

42 

J 

205-99-2 - Ben20(b)  fluoranthene 

52 

J 

207-08-9 - Benzo(k)  fluoranthene 

60 

J 

50-32-8 - Benzo{  a)  pyrene 

380 

u 

193-39-5 - Inde  no  { 1 , 2 , 3  -cd )  pyrene 

380 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,  h)  anthracene 

380 

u 

191-24-2 - Benzo(g,h,i)perylene 

380 

u 

i'000080 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


2-7B1RE 


Lab  Name:  HYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18281  SAS  No . : 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volime:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.4 


9320415  I _ 

_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828107 
Lab  File  ID:  B5181 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed :  10/07/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  _12  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

11.69 

580 

J 

2. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

15.61 

150 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

U1 

00 

00 

260 

J 

/ 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

16.51 

100 

J 

5. 

CllHlO  AROMATIC  HYDROCARBON 

16.94 

160 

J 

6. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

17.02 

160 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.24 

340 

J 

8. 

UNKNOWN 

17.65 

150 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.27 

550 

J 

10. 

UNKNOWN 

18.37 

120 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.78 

120 

J 

12. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.88 

370 

J 

(1000081 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  epa  sample  no. 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18281  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/msd)  LOW 

%  Moisture:  _ 10  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL> 
Injection  Volume:  ___2_^(UL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.9 


:  9320415 


2-7B2 


:  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828108 
Lab  File  ID:  B5125 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed;  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

- Phenol 

370 

U 

111-44-4 - 

- bis { 2-Chloroethyl ) Ether 

370 

U 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol 

370 

u 

541-73-1 - 

- 1, 3 -Dichlorobenzene 

370 

u 

106-46-7 - 

1 , 4 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-50-1 - 

- 1, 2 -Dichlorobenzene 

370 

u 

95-48-7 - 

- 2 -Me thy Iphenol 

370 

u 

108-60-1 - 

- 2 , 2 '  -oxybis ( 1-Chloropropane ) 

370 

u 

106-44-5 - 

- 4-Me thy Iphenol 

370 

u 

621-64-7 - 

- N-Nitr  os  o-di  -n  -propylamine 

370 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane 

370 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene 

370 

u 

78-59-1 - 

- Isophorone 

370 

u 

88-75-5 - 

- 2 -Nitrophenol 

370 

u 

105-67-9 - 

- 2  r  4-Dims  thy  Iphenol 

370 

u 

111-91-1 - 

- bis  ( 2-Chloroethoxy)  methane 

370 

u 

120-83-2 - 

- 2, 4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1 - 

- 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

370 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

370 

u 

106-47-^8 - 

- 4-Chloroaniline 

370 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene 

370 

u 

59-50-7 - 

- 4 -Chloro-3-methy  Iphenol 

370 

u 

91-57-6 - 

- 2-M9thylnaphthalene 

•  370 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

.  370 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorc^henol 

370 

u 

95-95-4 - 

2,4, 5-Trichlorophenol 

890 

u 

91-58-7 - 

- 2-Chloronaphthalene 

370 

88-74-4 - 

- 2  -Nitroaniline 

890 

u 

131-11-3 - 

- Dimethylphthalate 

370 

u 

208-96-8 - 

- ^Acenaphthylene 

370 

u 

606-20-2 - 

- 2, 6-Dinitrotoluene 

370 

u 

99-09-2 - 

- 3-Nitroaniline 

890 

u 

83-32-9 - 

- ^Acenaphthene 

370 

u 

FORM  I  SV-1  3/90 


1)000082 


1C 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 10  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1828108 
Lab  File  ID:  B5125 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.9 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2 . 4~Dinitrophenol 

890 

U 

1 00-02-7 - ^4-Nitrophenol 

890 

U 

1 39-64-9 - Dibenzofuran 

370 

U 

121-14-2 - 2  r  4-Dinitrotoluene 

370 

U 

R  4  -fi  8  -2 - Diethylphthalate 

370 

U 

7005-72-3 - 4-ChloroDhenvl-phenylether 

370 

u 

86-73-7 - Fluorene 

370 

u 

1 00-01-6 - 4-'Nitroaniline 

890 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

890 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodipher^lamine  (1) _ 

370 

u 

]  - 4-Brcmophenyl-phenYlether 

370 

u 

1 1  8-74-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

R7  -R6-'8 - PentachloroDhenol 

890 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

370 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

370 

u 

86-74-8 - Carbazole 

370 

u 

84-74 -2 - Di-n-Butvlphthalate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

370 

u 

129-00-0 - Pyrene 

370 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlphthalate 

370 

u 

q  1  _q  4  - 1 - 3 . 3 '  -Dichlorobenzidine 

370 

u 

56-55-3 - Benz  o  ( a )  anthracene 

370 

u 

218-01-9 - Chrysene 

370 

u 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethvlhexyl )  phthalate 

370 

u 

1 1 7-84-0 - Di-n-octvlDhthalate 

93 

J 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

370 

u 

207-08-9 - Benzo  { k )  fluoranthene 

370 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

370 

u 

19  3-39-5 - Indeno  (1,2 , 3-cd)  pyrene 

370 

u 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)cinthracene 

370 

u 

Tgi_94-2 - Benzofa,h,i)pervlene 

370 

u 

"000083 


FOBM  I  SV-2 


3/90 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DAIA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-7B2 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/mad)  LOW 

%  Moistxire:  10  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (ilL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.9 


Lab  Sanple  ID:  1828108 
Lab  File  ID:  B5125 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1 .  o 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 2  (ug/L  or  ug/Kg)  ug/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1- 

UNKNOWN 

29.36 

120 

J 

2. 

UNKNOWN 

36.74 

120 

J 

11000084 


FC«M  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


2-8B1RE 


Lab  Code:  NYTEST  case  No.:  18281  SAS  No.; 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sanple  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/ned)  LOW 

%  Moisture;  _ L4  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sajiple  ID;  1828109 
Lab  File  ID:  B5187 

Date  Received;  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL)  Date  Analyzed:  10/07/93 

Injection  Volume:  - 2_^(uL)  Dilution  Factor:  _ 2_^ 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  q 


108-95-2 - Phenol 

770 

111  44  4-  bis(2-chloroethyl)Ether 

770 

yb  5/-8  -  -2-chlorophenol 

770 

54 1-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene 

770 

lub-46  7  -  1 4-Dichlorobenzene 

770 

1,2 -Dichlorobenzene 

770 

95-4  8-7 - 2  -Methylphenol 

770 

lua-60  1-  2,2'-o3(ybis(l-chloropropane) 

770 

106-44  “5 - 4  -Methylphenol 

770 

621-64-7 - N-Nitros  o-di-n-propy  lamine 

770 

67  72  1-  -Hexachloroethane 

770 

95  3  Nitrobenzene 

.770 

/8  59  1 —  — Isophorone 

770  T 

Sy  75  5  2-Nitrophenol 

770  l 

105-67-9 - 2 , 4 -Dime  thy  Iphenol 

770  1 

111-91-1 - bi  s  ( 2  -Chloroethoxy )  methane 

770  1 

120-83-2 - 2 , 4  -Dichlorophenol 

770  1 

120-82-1 - 1,2,4  -Trichlorobenzene 

770  1 

91-20  3  -Naphthalene 

190  C 

106  47  8  — 4-Chloroaniline 

770  L 

87  -6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

770  t 

59  -5  0-7  4-Chloro-3“JDethylphenol 

770  t 

91  57  6  -  -2-MethyLnaphthalene 

■  220  J 

77-47  4  Hexachlorocyclcpentadiene 

..  770  U 

88-06-2 -  2,4,6 -Tricfalorc^henol 

770  U 

95  95  4  -■■  — 2,4,5-Triclilorophenol 

1900  U 

91  58  7  - - “2-Chloron^hthalene 

770  U 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

1900  U 

131  11  3  Dimethylphthalate 

770  U 

208-96-8  Acenaphthylene 

770  U 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

770  U 

99  09  2  3-Nitroaniline 

1900  U 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

770  U 

FORM  I  SV-1 


"000085 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

San^le  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .4 


9320415 


2-8B1RE 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sample  ID:  1828109 
Lab  File  ID:  B5187 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 2.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

1900 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

1900 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

770 

U 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

770 

U 

84-66-2 - Diethvlphthalate 

770 

u 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-phenylether 

770 

u 

86-7  3-7 - Fluorene 

770 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

1900 

u 

534-52-1 - 4, 6-Diiiitro-2-iDethylphenol _ 

1900 

u 

86-30-6 - ^N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

770 

u 

101-55-3 - 4-BrcTOphen7l-phenYlether 

770 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

770 

u 

87-86-5 - Pent  ac  hlor  ophenol 

1900 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

220 

J 

120-12-7 - ^Anthracene 

770 

u 

86-74-8 - Carbazole 

770 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

770 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

400 

J 

129-00-0 - Pyrene 

450 

J 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

770 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

770 

u 

56-55-3 - Benzo(  a)  anthracene 

190 

J 

218-01-9 - Chrysene 

300 

J 

117-81-7 - bis  ( 2-EthyIhexyl )  phthalate 

.3900 

B 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

'  .  770 

u 

205-99  -2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

260 

J 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

220 

J 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

230 

J 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3  -cd )  pyrene 

770 

u 

53  -7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

770 

u 

191-24  -2 - Benzo  (  q  ,  h ,  i )  pery  lene 

770 

u 

<•000086 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLAXILE  ORGAOTCS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  CX)MPCXJNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .4 


Lab  Sanple  ID:  1828109 
Lab  File  ID:  B5187 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 2.0 


* 


i 


j 


Number  TICs  found:  11 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

CC»IPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

10.71 

520 

J 

2. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

12.07 

240 

J 

3- 

SUBSTITUTED  BENZENE 

12.56 

320 

J 

4. 

SUBSTITUTED  BENZENE 

12.68 

340 

J 

5. 

UNKNOWN  ATJOaiE 

14.86 

190 

J 

6- 

UNKNOWN  ALKANE 

16.26 

170 

J 

7. 

CllHlO  AROMATIC  HIDROCARBCW 

16.93 

.  210 

J 

8. 

DIMETHYL  NAPHTHALENE  ISOMER 

18.30 

290 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.78 

250 

J 

10. 

UNKNOWN  AROMATIC 

20.66 

160 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.78 

160 

J 

1 

i 

!  U000087 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB  EPA  SAMPLE  NO. 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No. 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/ med )  LOW 

%  Moisture:  _ decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


9320415 


2-8B2 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  B5127 

Date  Received :  09/23/93 

Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed :  10/01/93 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

390 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

390 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

390 

U 

541-73-1^ - 1, 3 -Dichlorobenzene 

390 

U 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene 

390 

U 

95-50-1 - 1  r  2  -Dichlorobenz  ene 

390 

u 

95-48-7 - 2-MethYlphenol 

390 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )_ 

390 

u 

106-44-5 - 4 -Methy  Iphenol 

390 

u 

62 1-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

390 

u 

67-72-1 - Hexachloroe  thane 

390 

u 

9  8-95-3 - Nitrobenzene 

390 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

390 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

390 

u 

105-67-9 - 2 , 4-Diinethy  Iphenol 

390 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy  )methane _ 

390 

U 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

390 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorobenzene 

390 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

390 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

390 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

390 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3-^nethy  Iphenol 

390 

u 

9 1-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

390 

u 

77-4 7-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

390 

u 

88-06  -2 - 2 ,4,6 -Tr  ichlorophenol 

•  ;/390 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

■  950 

u 

9 1-5  8-7 - 2-Chloronaphthalene 

390 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

950 

u 

13 1-11-3 - Dimethylphthalate 

390 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

390 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

390 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

950 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

390 

u 

"000088 


FORM  I  SV-1 


3/90 


ic 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


2-8B2 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18281  SAS  No.; 


SDG  No- : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 


Sample  wt/volj 


30.0  (g/mL)  G_ 


30evel :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ IS  decanted:  (Y/N) 


Lab  Sairple  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  B5127 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  fuL)  Date  Analyzed:  10/01/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Dilution  Factor:  _ 1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  y_ 


pH:  7.4 


CAS  NO, 


COMPOUND 


CONCENTRATIC»I  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol _ 

100-02-7 - 4 -Nitr  ophenol^^^ _ 

132-64-9 - Dibenzofuran  _ 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethy  Iphthcdate _ 

7005-72-3 - 4-chlorophenyl-phenylether 

86- 73-7 - Fluorene  _ 

100- 01-6 - 4  -Ni  tr  oaniline _ 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol 

I  86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) 

10 1- 55-3 - 4-Brcinophenyl-phenylether _ 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene _ 

87- 86-5 - Pentachloropbenol _ 

85- 01-8 - Phenanthrene _ • 

12  0-12-7 - Anthracene  _ 

86- 74-8 - Carbazole 

84- 7  4-2 - Di-n-Butylphthalate _ 

206- 44-0 - Fluoranthene  _ 

129-00-0 - Pyrene _ 

85- 6  8-7 - Butylbenzylphthalate _ 

9 1-9  4-1 - 3 ,3'  -Dichlorobenzidine 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene _ _ 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethy  Ihexy  1 )  phthalate_ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene _ 

207- 08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene _ 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene  _ 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3  -cd )  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)cuithracene _ 

19 1-24-2 - Benzo  { g,  h,  i)perylene 


950  U 
950  u 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
950  U 
950  U 
390  U 
390  U 
390  U 
950  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  ,  U 
390  U 
390  U 
390  U 
.  40  J 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
390  U 
.  390  U 


i'000089 


FORM  I  SV-2 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


2-8B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  STJS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ IS  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828110 
Lab  File  ID;  B5127 
Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/01/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 4 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

27.52 

150 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

29.00 

110 

J 

3. 

UNKNOWN 

32.88 

300 

J 

4. 

UNKNOWN 

33.78 

110 

J 

11000090 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATUxE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No*:  18281  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  16  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


9320415 


2-8B2RE 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID;  1828110 
Lab  File  ID:  B5184 

Date  Received:  09/23/93 


Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed;  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

390 

U 

111-44-4 - bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

390 

U 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

390 

u 

54 1-73-1 - 1 , 3 -Dichlorobenzene 

390 

u 

106-46-7 - 1,4  -Dichlorobenz  ene 

390 

u 

95-50-1 - 1,2-Dichlorobenzene 

390 

u 

95-48-7 - 2 -Me  thy  Iphenol 

390 

u 

10  8-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )_ 

390 

u 

106-44-5 - 4 -Methylphenol 

390 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

390 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

390 

u 

9  8  -95-3 - Nitrobenzene 

390 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

390 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

390 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dime  thy  Iphenol 

390 

u 

111-9 1-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy  )inethane _ 

390 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

390 

u 

120-82-1 - 1,2,4-Trichlorc^nzene 

390 

u 

91-2  0-3 - Naphthalene 

390 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

390 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

390 

u 

59  -50-7 - 4-Chloro-3  -methylphenol 

390 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thy  Inaphthalene 

390 

u 

77-47-4 - - Hexachlorocy  clc^ntadiene 

.390 

u 

88-06-2 - 2 ,4,6 -Tr  ichlor  ophenol 

390 

u 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol 

950 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

390 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

950 

u 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate 

390 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

390 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

390 

u 

99-09-2 - : - 3 -Nitroaniline 

950 

u 

83-32-9 - ^Ac  enaphthene 

390 

u 

FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SE>lIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEXT 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  16  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 
Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  B5184 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  1 .4 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

- 2 , 4-Dinitrophenol 

950 

U 

100-02-7 - 

- 4-Nitrophenol 

950 

U 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

390 

U 

121-14-2 - 

- 2  ^  4-Dinitrotoluene 

390 

U 

84-66-2 - 

- Diethvlphthalate 

390 

U 

7005-72-3 - 

- 4-ChlorQphenyI-phenylether 

390 

U 

86-73-7 - 

- Fluorene 

390 

u 

100-01-6 - 

- 4 -N i troa  n 1 1 ine 

950 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6-Dinitro-2-^nethylphenol _ 

950 

u 

86-30-6 - 

- ^N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

390 

u 

101-55-3 - 

- 4 -Brcmophenyl-pheny letter 

390 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

390 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

950 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

390 

u 

120-12-7 - 

- ^Anthracene 

390 

u 

86-74-8 - 

- carbazole 

390 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

390 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

390 

u 

129-00-0 - 

- Pyrene 

390 

u 

85-68-7 - 

- Butylbenzylphthalate 

390 

u 

91-94-1 - 

- 3 . 3 '  -Dichlorc±>enzidine 

390 

u 

56-55  3 

- Benzo ( a) anthracene 

390 

u 

218-01-9 - 

- Chrysene 

390 

u 

117-81-7 - 

- bis ( 2-EthyIhexyl ) phthalate 

140 

BJ 

117-84-0 - 

- Di-n-octylphthalate 

390 

u 

205-99-2 - 

- Benzo (b) fluoranthene 

390 

u 

207-08-9 - 

- Benzo ( k) fluoranthene 

390 

u 

50-32-8 - 

- Benzo ( a) pyrene 

390 

u 

193-39-5 - 

- Indeno (1,2, 3-cd) pyrene 

390 

u 

53-70-3 - 

- Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

390 

u 

101-94-2 - 

- Benzo  r  a .  h .  i  >  oervlene 

390 

u 

<1000092 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


2-8B2RE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18281  SAS  No, 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sair^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 1^  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.4 


:  9320415  | _ 

:  _  SDG  No.  :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1828110 
Lab  File  ID:  B5184 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  10/01/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  _ 1,0 


Number  TICs  found:  14 


CONCENTRATION  UNITS: 
{ug/L  or  ug/Kg)  xx;/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

15.57 

100 

J 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.86 

140 

J 

3. 

UNFCNOWN 

16.22 

90 

J 

4. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

16,98 

88 

J 

5. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.22 

150 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

18,22 

150 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

18,67 

94 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.75 

110 

J 

9. 

UNKNOWN 

24.75 

100 

J 

10. 

UNKNOWN 

27,63 

1400 

J 

11. 

UNKNOWN 

31.33 

180 

J 

12. 

UNKNOWN 

32,64 

940 

J 

13. 

UNKNOWN 

33.51 

.  480 

J 

14. 

'UNKNOWN 

34,47 

220 

J 

11000093 


F(»M  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9320415 — 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  - -  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil  /water )  SOIL _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N — 


Lab  Sanple  ID:  1823201_ 
Lab  File  ID:  F7208 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  11^0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received;  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 4 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


IOfl-95-2 - Phenol 

1400 

U 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

1400 

u 

qc:-57-8 - 2-Chlorophenol 

1400 

u 

54  *1  - 1  f  3 -Dichlorobenzene 

1400 

u 

1  - - - 1 . 4-Dichlorobenzene 

1400 

u 

0  5-50-1 - 1^  r  2 -Dichlorobenzene 

1400 

u 

q  s  -4  R  -7 - 2  -Me  thy  Iphenol 

1400 

u 

108-6  0-1 - 2 , 2 '  -oxybis  { 1-chloropropane )  _ 

1400 

u 

4  -MethvlDhenol 

1400 

u 

621-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylainine _ 

1400 

u 

57-77-1 - Hexachloroethane 

1400 

u 

9  0-q  5-3 - ^Nitrobenzene 

1400 

u 

7  ft  -5  q  - 1 - Isoohorone 

1400 

u 

ftft-75-5 - 2-Nitrophenol 

1400 

U 

1  n5-.57-q - 2  -  4-Diinethvlphenol 

1400 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)methane _ 

1400 

u 

1  - 2 , 4-DichloroDhenol 

1400 

u 

R?  1-  l,2,4-Trichloroben2ene 

1400 

u 

Q 1  -9  n-3 - Naohthalene 

1400 

u 

105-47-8 - 4-Chloroaniline 

1400 

u 

- Hexachlorobutadiene 

1400 

u 

5  Q  -5  0  -7 _ 4  -chloro-3  -methv  Iphenol 

1400 

u 

Qi  -57-5 - 2-MethvlnaphthcLlene 

1400 

u 

77-47 -4 - Hexachlorocvc  lopentadiene 

1400 

u 

ft  ft -05 -2 - 2  r  4j.  6-Trichlorophenol 

1400 

u 

05-85-4 - 2 . 4 . 5-Trichlorophenol 

3400 

u 

1400 

u 

8  fl  -7  4  -4 - 2  -Nitroaniline 

3400 

u 

1  fti  -1 1  -ft - Dimethvlphthalate 

1400 

u 

7  0  R-q  5  -8 - Acenaphthylene 

1400 

u 

505-20-2 - 2  -  6 -Dinitrotoluene 

1400 

u 

89-09  -2 - 3-Nitroaniline 

3400 

u 

Rft  -3  2  -9 - Acenaphthene 

1400 

u 

0000071 


FORM  I  SV-1 


3/90 


I 


ic 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL> 

Injection  Volume:  _ 2.0<uH 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  11.0 


:  9320415 


3-lBl 


:  _  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823201 
Lab  File  ID:  F7203 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 


Dilution  Factor:  _ 4.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28  -5 - 2 , 4  -Dinitrophenol 

3400 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

3400 

U 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

1400 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

1400 

u 

84-6  6-2 - Diethylphthalate 

1400 

u 

7  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether 

1400 

u 

86-73-7 - ^Fluorene 

1400 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

3400 

u 

534-52-1 - 4y  6-Dinitxo-2-inethylphenol 

3400 

u 

86-30-6 - N-Nitroscxiipheny lamina  (1) 

1400 

u 

101-55-3  4 -BroDc^henyl-pheny  lather 

1400 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

1400 

u 

87-86-5 - Pent  achlor  ophenol 

3400 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

420 

J 

120-12-7 - ^Anthracene 

1400 

u 

86-74-8 - — Carbazole 

1400 

u 

84-74 -2 - Di-n-Butylphthalate 

1400 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

680 

J 

129-00-0 - Pyrene 

530 

J 

85  68-7-  Butylbenzylphthalate 

1400 

u 

91-94-1 - 3, 3  '-Dichlorobenzidine 

1400’ 

u 

56-55  3  —  — Ben2o( a) anthracene 

240 

J 

218-01-9 - Chrysene 

350 

J 

117-81-7 - bi  s  ( 2  -Etliy  Ihexy  1 )  pht  ha  1  ate 

270 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

1400 

u 

205  99  2  -  — Benzo(b) fluoranthene 

330 

J 

207-08-9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

240 

J 

350 

J 

19  3-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

270 

J 

53-70-3 - Dibenz(  a,  h)  anthracene 

1400 

u 

191-24-2 - Benzo  (g,h,i)perylene 

230 

J 

0000072 


I 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
tentatively  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  -  Contract:  £320415 - 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  -  SDG  No.: 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  3 0 ._0  (g/mL)  G - 

Level :  { low/med )  LOW  _ 

%  Moistirce:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N — 

concentrated  Extract  Volume:  500>_0 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2^(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH: 


Lab  Sample  ID:  1823201_ 
Lab  File  ID:  F7208  _ 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 4^ 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  _ 2  (^9/^  ug/Kg)  \JG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1, 

UNKNOWN 

5.75 

49000 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

24.35 

290 

J 

0000073 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOI*AT3lLE  organics  analysis  data  sheet 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-1B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232_  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL _ 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  ._(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7„,0 

CAS  NO,  COMPOUND 


SDG  No. : 


Sample  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  F7209 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - 

- Phenol 

360 

U 

111-44-4 - 

h  i  s  ( 2  -chloroethy  1 )  Ether 

360 

u 

95-57-8 - 

360 

u 

541-73-1 - 

- 1  ^  3-Dichlorobenzene 

360 

u 

106-46-7 - 

- 1 ^  4-Dichlorobenzene 

360 

u 

95-50-1 - 

- 1 ^2 -Dichlorobenzene 

360 

u 

95-48-7 - 

- 2-MethYlphenol 

360 

u 

108-60-1 - 

- 2,2 ' -o^qrbis ( l-Chloropropane)_ 

360 

u 

106-44-5 - 

- 4-ftethYlphenol 

360 

u 

621-64-7 - 

- ^N-Nitroso-di-n-propy  leonine _ 

360 

u 

- 

- Hexachloroethane 

360 

u 

- ^Nitrobenzene 

360 

u 

7«-5q-1 - 

- Tsoohorone 

360 

u 

Qo  - 2-NitroDhenol  1 

360 

u 

105-67-9 - 

- 2  ^  4-DimBthYlphenol 

360 

u 

111-91-1 - 

- hi  g  { 2-chloroethoxv4methane 

360 

u 

120-83—2 - 

- 2  r  4-Dichlorophenol 

360 

u 

120-82-1 - 

- 1 ^  2  f 4 -Trichlorobenzene 

360 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

360 

u 

106-47-8 - 

- 4-chloroaniline 

360 

u 

87-68-3 - 

- :He?xachlorobutadiene 

360 

u 

CQ  CA  7  _ 

_ 4-chloro-3  -methYlphenol 

360 

u 

91  57  6 

- 2  -MethYlnaphthalene 

360 

u 

n-Ai-A - 

- Hexachlorocyclopentadiene 

360 

u 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

360 

u 

95-95-4 - 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

870 

u 

91-58-7 - 

360 

u 

88-74-4 - 

- 2 -Nitroaniline 

870 

u 

131-11-3 - 

- n-i  methYlphthalate 

360 

u 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene 

360 

u 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

360 

u 

99_09-2 - 

- 3-Nitroaniline 

870 

u 

07-79-Q - 

- Acenanhthene 

360 

u 

FORM  I  SV“1  3/90 


0000074 


1C 

SEMJVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.0 


9320415 


3-1B2 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  F7209 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

870 

U 

100-02-7 - 4 -Ni  tr  ophenol 

870 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

360 

U 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

84-66-2 - Diethylphthalate 

360 

U 

7  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylet±ier__ 

360 

U 

86-73-7 - Fluorene 

360 

U 

100-01-6 - 4  -Nitr  oaniline 

870 

U 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

870 

U 

86-30-6 - ^N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

360 

u 

101-55-3 - 4 -Branophenyl-pheny  letter 

360 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

360 

u 

87-86 -5 - Pentachlorophenol 

870 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

360 

u 

12  0-12-7 - ^Anthracene 

360 

u 

86-74-8 - Carbazole 

360 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthal  ate 

360 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

360 

u 

129-00-0 - Pyrene 

360 

u 

85-6  8-7 - Butylben2rylphthalate 

360 

u 

91-94-1 - 3,3'-Dichlorobenzidine 

360  ! 

u 

56-55-3 - ^Benzo  ( a )  anthracene 

360 

u 

218-01-9 - Chrysene 

I-:.-..  360 

u 

117-8 1-7 - ^bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

100 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

360 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - Benzo{k)  fluoranthene 

360 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

360 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

360 

u 

53-70-3 - Dibenz(  a,  h)  anthracene 

360 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perYlene 

360 

u 

0000075 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMXVOtATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-1B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 


SAS  NO.: 


SDG  No. : 


Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2^(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.0 


T^b  Sample  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  F7209 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


Number  TICs  found:  _ 8 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 


!• 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

UNKNOWN 

5.72 

6700 

JAB 

UNKNOWN 

7.05 

87 

J 

UNKNOWN 

17.98 

140 

JB 

UNKNOWN  ACID 

21.93 

150 

J 

UNKNOWN 

23.76 

73 

J 

UNKNOWN  ACID 

26.18 

250 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

27.09 

74 

J 

UNKNOWN 

27.35 

390 

J 

0000076 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMP3X  NO. 


IB 


SEMIVOLATIXE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC_ 


Contract:  9320415^ 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  ,18232_  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL  _ 

sample  wt/vol:  30. _0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ _ 8  decanted:  (Y/N)  N — 

concentrated  Extract  Volume:  500^ - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  *7.6 

CAS  NO .  COMPOUND 


SDG  No. 


Sample  ID:  1823203 
Lab  File  ID:  F7210  _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  I > Q 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  VG/KG  Q 


108-QS-2 - Phenol 

360  1 

J 

111-44  -4 - bis  ( 2-Chloroethyl )  Ether 

360  1 

J 

qc  cjT-p _ 9-chlorophenol 

360 

J 

n .  7?  1 _ 1  c  3-nichlorobenzene 

360 

J 

7 _ 1  i-nichlorobenzene 

360 

J 

qc  cq  1 _ V  2-Dichlorobenzene 

360 

a 

qc  /\Q  7 _ 7-Mp,thylphenol 

360 

u 

108-60  1-  2,2'-oxybis(l-Chloropropane) 

360 

u 

4  -  -4-MethYlphenol 

360 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

360 

u 

cn  77  1 _ — Hexachloroe thane 

360 

u 

qo  qc;-3 _ Nitrobenzene 

360 

u 

7Q  c;q-i - Tsophorone 

360 

u 

88  75-5 - 2-Nitrophenol _ _ 

360 

u 

105  67-9 - 2,4-Diinethylphenol 

360 

u 

1 1 1  -91-1 _ bis  (2-Chloroethoxy)inethane _ 

360 

u 

inn  ^  - 2 , 4-Dichlorophenol 

360 

u 

1'’0  S'*-! _ 1,5,4-Trichlorobenzene  1 

360 

u 

Q^  o  n  -  - ^Naohthalene 

360 

u 

/n-Q _ 4-chloroaniline 

360 

u 

37  gg_-j - H<»'!fachlorobutadiene 

360  1 

u 

qq  cn  7  -4-rhlnro-3^riethylphenol 

360 

u 

mm- 1: _ 2  vlnaohthalene 

‘  360. 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene___ 

360 

u 

ao  _ 5  4 . fi-Trichloroohenol 

360 

u 

nc  _ 2  4  -  c;-TrichloroDhenol 

870 

u 

<—  '  — ' — - 

n  1  _c  Q_'7 _ 2-rhl  nronaDhthcilene 

360 

u 

qo-ha^a _ 2-Nitroaniline 

870 

u 

iqi-n-R - DimethylDhthalate 

360 

u 

7  n  fl  f;  -fl - Acenaohthy  lene 

360 

u 

_ 2  fi-ninitrotoluene 

360 

u 

QQ_nQ-2 - 3-Ni.troaniline 

870 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene^ _ _ _ 

360 

u 

3y 

FORM  I  SV-1 


0000077 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


3-1B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sait^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Leve 1 :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .6 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823203 
Lab  File  ID:  F7210 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

870 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

870 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

360 

U 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

360 

U 

84-66- 2 - Diet  hvlpht  halate 

360 

U 

7005-72-3 - 4-Chlorophenvl-phenylether 

360 

U 

86-73-7 - Fluor  ene 

360 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

870 

U 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

870 

U 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

360 

U 

101-55-3 - 4  -Bronopheny  1-pheny  lether 

360 

U 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

360 

U 

87-8 6-5 - Pentachlorophenol 

870 

U 

85-01-8 - Phenanthrene 

360 

U 

120-12-7 - ^Anthracene 

360 

U 

86-7  4-8 - Carbazole 

360 

U 

84-74-2 - ^Di-n-Butylphthalate 

360 

U 

206-44-0 - ^Fluoranthene 

360 

U 

129-00-0 - Pyrene 

360 

U 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

360 

u 

91-94-1 - 3.3'-Dichlorobenzidine 

360 

u 

5 6  -55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

360 

u 

218-01-9 - Chrysene 

360 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-EthYlhexyl )  phthalate 

130' 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

360 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

360 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

360 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene  I 

360 

u 

193-39-5 - Indenod,  2, 3-cd)  pyrene 

360 

u 

53-70-3 - Dibenz(  a,  h)  anthracene 

360 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perylene 

360 

u 

0000078 


FORM  I  SV-2 


3/90 


CONCENTRATION  UNITS; 

Number  Ties  found:  _ 5  (ug/L  or  ug/Kg)  \JG/KG 


0000079 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-2B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  11  decanted:  (Y/N)  N _ 

concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .5 


9320415  1 _ _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823204 
Lab  File  ID:  F7211  ^ 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO  .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

370 

U 

111-44-4 - bis  ( 2-chloroethyl)  Ether 

370 

U 

95-57- 8 - 2 -chlorophenol 

370 

U 

54 1-73-1 - 1  r  3 -Dichlorobenzene 

370 

U 

106-46-7 - 1^4  -Dichlorobenzene 

370 

U 

95-50-1 - Ip  2-Dichlorobenzene 

370 

U 

95-48-7 - 2 -Methvlphenol 

370 

U 

108-60-1 - 2,2 '  -oxybis  ( l-chloropropane)_ 

370 

u 

1 06-44-5 - 4-MethYlphenol 

370 

u 

621-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

370 

u 

67-72- 1 - Hexachloroethane 

370 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

370 

u 

78-59  - 1 - Isophorone 

370 

u 

88-7  5-5 - 2-Nitrophenol 

370 

u 

105-67-9 - 2  p  4-Dimethylphenol 

370 

u 

111-91-1 - bis  f2-Chloroethoxy)me  thane 

370 

u 

120-83-2 - 2 . 4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1 - 1.2,4-Trichlorobenzene 

370 

u 

9 1-20-3 - Naphthalene 

370 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

370 

u 

87-6  8-3 - Hexachlorobutadiene 

370 

u 

59-5  0-7 - 4-Chloro-3-inethYlphenol 

370 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thvlnaphthalene 

I-:.-.  370 

u 

7  7  _4  7  -4 - Hexachlorocyclopentadiene 

370  ' 

u 

88-06-2 - 2 . 4 , 6-Trichlorophenol 

370 

u 

95-95- 4 - 2 ,4,5  -Trie  hlorophenol 

900 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

370 

u 

8  8  -74-4 - 2-Nitroaniline 

900 

u 

131-11-3 - Dimethvlphthalate 

370 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

56 

J 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

370 

u 

99-09  -2 - 3 -Nitr  oani  line 

900 

u 

83-32-9 - ^Acenaphthene 

370 

u 

0000080 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil  /water )  SOIL 

Sair^le  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 


SDG  NO. : 


Lab  Sairple  ID:  1823204 
Lab  File  ID:  F7211 


%  Moisture:  _ 11  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.5 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS:' 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

900 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

900 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

370 

U 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

370 

u 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

370 

u 

7  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

370 

u 

86-73-7 - Fluorene 

370 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

900 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

900 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

370 

u 

101-55-3 - 4  -Brcmopheny  1-phenylether 

370 

u 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

900 

u 

85-01-  8 - Phenanthrene 

170 

J 

12  0- 12  -7 - ^Anthracene 

50 

J 

86-74- 8 - Carbazole 

370 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

370 

u 

206 -44-0 - Fluoranthene 

380 

129-00-0 - pyrene 

330 

J 

85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

370 

u 

9  l“r9  4- 1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

370 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

250 

J 

218-01-9 - Chrysene 

.  320 

J 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl )  phthalate 

'  87- 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

370 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

300 

J 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

290 

J 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

320 

J 

193-39  -5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3-cd)  pyrene 

260 

J 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

65 

J 

191-24-2 - Benzo  ( g/  h ,  i )  pery  lene 

170 

J 

0000081 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


3-2B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232  SAS  No  - 
Matrix :  ( soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  volume:  500-0 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0{uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.0 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823205 
Lab  File  ID:  F7212 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1*0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

— Phenol 

390 

U 

n  1  ^AA-A - hi  Cl  ( 2-^:hloroethvl^  Ether 

390 

u 

95_57..8 - 

— 2 -chlorophenol 

390 

u 

541-73-1 - 

— 1 , 3-Dichlorobenzene 

390 

u 

1  - 

— 1 . 4 -Dichlorobenzene 

390 

u 

Qc;-.c:  n-1 - 1 . 2-Dichlorobenzene 

390 

u 

95-48-7 - 

— 2 -Me thylphenol 

390 

u 

108-60-1 - 

— 2 , 2 ' -oxybis ( 1-chloropropane ) _ 

390 

u 

106-44-5 - 

— 4 -Me thylphenol 

390 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitr  os  o-di-n -propylamine _ 

390 

u 

67-72-1 - 

— Hexachloroethane 

390 

u 

98-95-3 - 

— ^Nitrc±)enzene 

390 

u 

78-59-1 - 

— Isophorone 

390 

u 

88-75-5 - 

— 2  -Nitrophenol 

390 

u 

105-67-9 - 

— 2 . 4 -Dime thylphenol 

390 

u 

111-91-1 - 

— bi s ( 2 -Chloroethoxy ) methane _ 

390 

u 

120-83-2 - 

— 2  f 4-Dichlorophenol 

390 

u 

120-82-1 - 

— 1,2, 4-Trichlorobenzene 

390 

u 

91-20-3 - 

— Naphthalene 

390 

u 

106-47-8 - 

— 4  -Chloroaniline 

390 

u 

87-68  3 

— Hexachlorobutadiene 

390 

u 

CQ_crv  7 _ 

— 4— Chloro— 3 -me thylphenol 

390 

u 

91-57-6 - 

— 2 -Me thy Inaphthalene 

390 

u 

77-47-4 - 

— Hexachlorocy  c  lopentadiene 

390  ■ 

u 

88-06-2 - 

— 2 ,4,6 -Trichlorophenol  i 

390 

u 

95-95-4 

— 2 , 4 , 5 -Trichlorophenol 

950 

u 

Ql_Sfl-7 - 

— 2-chloronaDhthalene 

390 

u 

950 

u 

131-11-3 - 

— Dine  thy  Iphthalate 

390 

u 

208-96-8 - 

— ^Acenaphthylene 

390 

u 

1  606-20-2 - 2 . 6 -Dinitr  otoluene 

390 

u 

99.-O9-2 - 

— 3  -Nitrociniline 

950 

u 

83-32-9 - 

— ^Acenaphthene 

390 

u 

00C0033 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-2B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  _  SAS 
Matrix:  { soil/water)  SOIL  _ 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW  _ 

%  Moisture:  16  decainted:  (Y/N)  N — 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  ._(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  .  7.0 

CAS  NO .  COMPOUND 


No.:  _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823205 
Lab  File  ID:  F7212 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  l-O 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


Q-q - 2 , 4-Dinitrophenol 

950 

U 

1  on-Q2-7 - 4-Nitrophenol 

950 

U 

^  22-64-9 - Dibenzofxiran 

390 

u 

121-14  2-  -  2.4--Dinitrotoluene 

390 

u 

p  4  -6  6  -2 - DiethvlDhthalate 

390 

u 

7 005-72-3 - 4-Chlorophenyl-pheny  lether 

390 

u 

86-73-7 - Fluorene 

390 

u 

1 00-01  - 4-Nitroaniline 

950 

u 

534-52-1 - 4,6-Dinitro-2-methylphenol _ 

950 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

390 

u 

3^01-55-3 - 4-Brcinophenyl-phenvlether 

390 

u 

1 1  p-74-1 - HGxachlorobenzene 

390 

u 

P7  6  -6 - Pentachlorophenol 

950 

u 

-8 - ^Phenanthrene 

390 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

390 

u 

pfi-74-8 - Carbazole 

390 

u 

P4-7  4-2 - Di-n-Butvlphthalate 

390 

u 

206-44  -0 - Fluoranthene 

390 

u 

129-00-0 - pyrene 

390 

u 

ft  q  p  -7 - Buty  Ibenzvlphthalate 

390 

u 

0 1  _Q  4-1 - 3  r  3 '  -Dichlorobenzidine 

390 

u 

RA  6-2 _ Benzo  ( al  cuithracene 

390 

u 

21 8-01  -9 - Chrysene 

390 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate__ 

42 

BJ 

1 1 7-P4-0 - Di-n-octvlphthalate 

390 

u 

206-99-2 - - Benzo  ( b )  fluoranthene 

390 

u 

2  07-0  P-9 - Benzo  f  kl  fluoranthene 

390 

u 

- Benzo  fa^pvrene 

390 

u 

19  2-39  5 —  Indenodr 2, 3-cd) pyrene 

390 

u 

c;-?_7n-3 - Dibenzf  a.  h)  anthracene 

390 

u 

1  <4 1-24-2 - Benzo(q,h,i)perylene 

390 

u 

0000084 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

semivolathf:  organics  analysis  data  sheet 

TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contxact:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

San^le  wt/vol:  30.0  (g/inL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ IS  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.0 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Sanple  ID:  1823205 
Lab  File  ID:  F7212 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  1.0 


Number  TICs  found:  21 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 


1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 


COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

UNKNOWN 

5.70 

6700 

JAB 

UNKNOWN 

17.95 

120 

JB 

UNKNOWN 

21.31 

140 

J 

UNKNOWN  ACID 

21.94 

260 

J 

UNPCNOWN 

23.76 

320 

J 

UNKNOWN 

25.37 

190 

J 

UNKNOWN  ACID 

26.17 

160 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

27.09 

340 

J 

UNKNOWN 

27.31 

530 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

29.58 

-  170 

J 

UNKNOWN 

30.01 

320 

UNKNOWN 

'  30.76 

S  110 

1 

J 

UNKNOWN 

32.64 

220 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

33.23 

460 

J 

UNKNOWN 

33.98 

970 

J 

UNKNOWN 

34.97 

200 

J 

UNKNOWN 

36.67 

200  ■ 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

37.04 

300 

J 

UNKNOWN  ALKANE 

38.82 

510 

J 

UNKNOWN 

41,38 

250 

J 

UNKNOWN 

43.38 

260 

J 

0000085 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  IN_C 


Contract:  9320415 


3-2B3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 


SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil /water)  SOIL  _ 

Sample  wt/vol:  30 * 0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _ (uL) 

Injection  volume:  _ 2.0(uL) 


Lab  Sample  ID:  1823206 

Lab  File  ID:  F7213 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ _ 1«Q 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  S  A 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - 

350 

U 

111-44-4 - 

- bi s { 2-ChloroethYl ) Ether 

350 

U 

- 

- 2-chloroDhenol 

350 

U 

Ryil  - 1  -  3-Dichlorobenzene 

350 

u 

1  - 1 . 4 -Dichlorobenzene 

350 

u 

Qc:_qn-1 - 

- 1 . 2-Dichlorobenzene 

350 

u 

Q  e;  -4  -7 - 2-MsthvlDhenol 

350 

u 

108-60-1 - 

- 2,2' -oxybis { 1-Chloropropane ) _ 

350 

u 

106-44-5 - 

- 4  -j^thylphenol 

350 

u 

621-64-7 - 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

350 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethaine 

350 

u 

98-95-3 - 

- Nitrc±>enzene 

350 

u 

7fl-c;q-l - 

- Isoohorone 

350 

u 

- 2-NitroDhenol 

350 

u 

105-67—9 — 

- 2 , 4-Dimethylphenol 

350 

u 

111-91-1 — 

- hi g ( 2-chloroethoxv)methane 

350 

u 

120-83-2 — 

- 2  ^  4-Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 — 

- 1 , 2 , 4-Trichloroben2ene 

350 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene 

350 

u 

1  — 

- - 4-chloroaniline 

350 

u 

I  07  0-7 - H^axachlorobutadiene 

350 

u 

59-50-7 - 

- 4-chloro-3-roethvlphenol 

350 

u 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene 

350 

u 

77  AH  A  _ 

350 

u 

/  /  HI  ** 

88-06-2 - 

- 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

350 

u 

QO  Qc;_A - 

2  -  4 . 5-Trichlorophenol 

850 

u 

^  f  -r  . — 

Qi  -c;o-7 - 2-chloronaDhthalene 

350 

u 

88-74-4 - 

- 2  -Nitr  oani  line 

850 

u 

131-11-3 — 

- Dimethylphthal  ate 

350 

u 

208-96-8— 

350 

u 

606-20-2 — 

- 2 , 6-Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 

3 -Nitr  Ociniline 

850 

u 

ft7-.72-9 - 

- Acenaphthene 

350 

u 

FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO, 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-2B3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.;  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 


Lab  Sanple  ID:  1823206 
Lab  File  ID:  F7213 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 


Injection  Volume;  _ 2,0(uL) 


Dilution  Factor:  _ 3^ 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  6.4 

CAS  NO,  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinitr  ophenol 

850 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

850 

u 

132-64-9 - Dibenzof  ur  an 

350 

u 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66 -2 - Diethy  Iphthalate 

350 

u 

7005-72 -3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

350 

u 

86-73-7 - Fluorene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

850 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-iiiethylphenol _ 

850 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4-Brcincphenyl-phenylether 

350 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pentachlor  ophenol 

850 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di  -n-Buty  Iphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

350 

u 

91-9  4-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo(  a)  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

■  350  . 

u 

117-81-7 - bi3  (2-Ethylhexyl)phthalate 

110 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3-cd)  pyrene 

350 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

350 

u 

19 1-2  4  -2 - Benzo  ( g,  h ,  i )  pery  lene 

350 

u 

0000087 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-2B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil  / water )  SOIL 

sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sairple  ID:  1823206 
Lab  File  ID:  F7213 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1>  0 


Number  TICs  found:  _ 9 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.72 

8600 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

7.05 

92 

J 

3. 

UNKNOWN 

17.98 

150 

JB 

4. 

UNKNOWN  ACID 

21.93 

94 

J 

5. 

UNKNOWN 

23.77 

77 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.25 

76 

J 

7. 

UNKNOWN  ACID 

26.18 

'  200 

J 

8. 

UNKNOWN 

27.33 

410 

J 

9. 

UNKNOWN 

32.00 

79 

J 

0000088 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-3B1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SA 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2^(uL) 


No . :  _  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  1823207 
Lab  File  ID:  .  F7214 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  1-0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  Q 


- Phenol 

370 

U 

111-44-4— 

- his(2-chloroethYl)Ether 

370 

u 

95-57-8 - 

- 2 -chlorophenol 

370 

u 

370 

u 

106-46-7— 

- 1 , 4-Dichlorobenzene 

370 

u 

R5-50-1 - 

- 1 ^ 2-Dichlorobenzene 

370 

u 

95-48-7 - 

- 2-Methylphenol 

370 

u 

108-60-1— 

- 2,2' -o:qrbis ( 1-Chloropropane ) _ 

370 

u 

106— 44— 5— ~ 

- ^-Methylphenol 

370 

u 

621-64-7— 

- ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

370 

u 

cn  70-1 - 

-  -  Hexachloroethane 

370 

u 

98-95-3 - 

- Nitrc±>en2ene 

370 

u 

OR-RQ-l - 

- Tsoohorone 

370 

u 

1  - 2-NitroDhenol  I 

370 

u 

1 nR-fi7-9 — 

- 2  j  4-Diinethylphenol 

370 

u 

111-91-1— 

- bis  ( 2-Chloroethoxy  )methane__ 

370 

u 

120-83-2 — 

- 2  ^  4-Dichlorophenol 

370 

u 

120-82-1— 

- 1 , 2 , 4-Trichlorobenzene 

370 

u 

Qi - 

- Nanhthalene 

370 

u 

1  - 4-chloroaniline 

370 

u 

87-68-3 - 

- HAxachlorobutadiene 

370 

u 

59-50-7 - 

- 4-chloro-3-methylphenol 

370 

u 

91  57-6 - 

- 2  -ftethylnaphthalene 

370  . 

u 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 

370 

u 

88-06-2 - 

- ?  f  4 , 6-TrichloroDhenol 

370 

u 

95-95-4 - 

910 

u 

91 -58-7 - 

- 2  -chloronaphthalene 

370 

u 

Q9-7A-4 - 

- 2-Nitroaiiiline 

910 

u 

1  171-11-7 - DirnathvlDhthcilate 

370 

u 

208-96-8 — 

- Acenaphthylene 

370 

u 

- 2 . 6-Dinitrotoluene 

370 

u 

Q  q  -.09-2 - 3-Nitroaniline 

910 

u 

83-32-9 - 

- AcenaDhthene 

370 

u 

o  i 

FORM  I  SV-1  3/50 


0000089 


1C 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _ _  Contract: 

Lab  Ccxie:  NYTEST  Case  No.:  18232  _  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL  _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  ___(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  .  6.8 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823207 
Lab  File  ID:  F7214 

Date  Rec eived :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  tx;/KG  Q 


- 2  ^  4  -Dini  trophenol 

910 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

910 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

370 

u 

121-14-2 - 2r4-Dinitrotoluene 

370 

u 

R4  -fi  6  -2 - Diethylphthalate 

370 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

370 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

370 

u 

1  no-01-6 - 4-Nitroaniline 

910 

u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

910 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

370 

u 

1 0 1  -55-3 - 4-Brctnophenyl“'phenYlether 

370 

u 

1 1  a_74-l - Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

910 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

87 

J 

120-12-7 - Anthracene 

370 

u 

86-74-8 - Carbazole 

370 

u 

R  4  -74-2 - Di-n-Butvlphthalate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

140 

J 

129-00-0 - Pyrene 

97 

J 

85-6  8-7 - Butvlbenzvlphthalate 

370 

u 

91-94-1 - 3.3'-Dichlorobenzidine 

370 

u 

56-55 -3 - Be  nzo  ( a )  anthracene 

79 

J 

218-01-9 - Chrysene 

110 

J 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethvlhexvl )  phthalate 

■54  ■ 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

370 

u 

2 0  5-9  9  -2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

89 

J 

207-08-9 - ^Benzof  k1  fluoranthene 

71 

J 

50-32-8 - Benzo(a)pyrene 

67 

J 

19  3-39  -5 - Indeno  (1,2, 3  -cd)  pyrene 

53 

J 

53-70-3 - Dibenz(  a,  h)  anthracene 

370 

u 

191-24-2 - Benzo(q,h,i)perylene 

45 

J 

0000090 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IE 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIEIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-3B1 


Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  .18232_  SA 

Matrix:  (soil /water)  SOIL _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level :  ( low/roed)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N _ 

concentrated  Extract  Volume:  500.0 - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2_^(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  _£i8 


NO . :  _ _  SDG  No . :  _ 

T-ah  sanple  ID:  1823207 
Lab  File  ID;  F7214 
Date  Received;  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ l-O 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _11  (ug/L  or  ug/Kg)  PG/gS 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.67 

6400 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

00 

O 

82 

J 

3. 

UNKNOWN  ACID 

21.95 

150 

J 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.25 

92 

J 

5. 

UNKNOWN 

25.40 

120 

J 

6. 

UNKNOWN  ACID 

26.18 

180 

J 

7, 

UNKNOWN 

27.34 

180 

J 

8. 

UNKNOWN 

32.04 

220 

J 

9 . 

UNKNOWN  ALKANE 

33.24 

220 

J 

10. 

UNKNOWN  AROMATIC 

33.71 

120 

J 

11. 

UNKNOWN 

38.81 

160 

J 

0000091 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMXVOLATXLE  ORGANXCS  ANALYSIS  DATA  SHKET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-3B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232 


SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level :  ( low/msd )  LOW  ___ 

%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N — 

Concentrated  Extract  volume:  500 ._Q - (^) 

Injection  volume:  _ 2 ._0(uL) 


T-Ah  Sample  ID:  1823208 
Lab  File  ID:  F7215 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ L.0 


GPC  Cleanup:  (Y’/N)  Y _  pH:  S  .9 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1  nft-95-2 - Phenol 

380 

U 

]_]_2-44-4 - hi  s(2--chloroethyl)  Ether 

380 

u 

qe;_c;7_q - 7-Chlorophenol 

380 

u 

S/1 1  77-1 - 1  r  3-Dichlorobenzene 

380 

u 

- 1 , 4 -Dichlorobenzene 

380 

u 

oc  cn  1  ~1 ,7 -Dichlorobenzene 

380 

u 

qs  4fi-7 - ^-Methylphenol 

380 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  _ 

380 

u 

106-44-=! - 4-MethYlphenol 

380 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

380 

u 

67^77-1 - Hfixachloroe  thane 

380 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene _ _ _ _ 

380 

u 

7^-c^q-.i - Isophorone 

380 

u 

QQ«7  s-s - 2-Nitrophenol 

380 

u 

ins  fi7-9 - 7 , 4-DiniethYlphenol 

380 

u 

111  91  1  -  -bis(2-Chloroetho3qf)inethane 

380 

u 

1  nn-QT-o - 7 , 4-DichloroDhenol 

380 

u 

lon-B?-! - 1,2,4-Trichlorobenzene 

380 

u 

q  1  n-7 - Naohthalene 

380 

u 

7q<;-47.-s - 4-chloroaniline 

380 

u 

07  - -Rpif^^chlorobutadiene 

380 

u 

CQ  QH  n _  _ 4-rhloro-3-inethvlphenol 

380 

u 

Q 1  -7  _ 7  -Mpthvlnaohthalene 

380 

u 

77  47  "4 _ _  Hexachlorocyclopentadiene 

380' 

u 

_ 7 . 4  .  fi-TrichloroDhenol 

380 

u 

qcr  qc  -7 , 4 , 5-Trichlorophenol 

930 

u 

o  1  _c;  ft--7 _ 7  -chloronaDhthalene 

380 

u 

- 2-Nitroaniline 

930  • 

u 

1  -5 1  _n  -.7 - Di  Tne^thvlohthalate 

380 

u 

o  n  fl-q  s  -  s - Acenaobthylene 

380 

u 

n  -0  n  - 7 . 6  -Dinitr  otoluene 

380 

u 

Q  Q  _n  q  -0 - 3  -Nitroani  line 

930 

u 

- Acenaphthene 

380 

u 

FORM  I  SV-1  .  3/90 


0000092 


1C 

SEMIVOLATXLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No-:  18232  SAS  No.: 
Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500,0  (uL) 

Injection  Volume:  _ _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.9 


9320415 


3-3B2 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1823208 
Lab  File  ID:  F7215 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1>0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

930 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

930 

U 

132-6  4  -9 - Dibenzof  uran 

380 

U 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene  . 

380 

u 

84-66  -2 - Diethylphthalate 

380 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenyle  ther _ 

380 

u 

86-73 -7 - Fluorene 

380 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

930 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

930 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

380 

u 

101-55-3 - 4-Braiiophenyl-phenylether 

380 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

380 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

930 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

160 

J 

120-12  -7 - ^Anthracene 

380 

u 

86-74-8 - Carbazole 

380 

u 

84-74 -2 - Di-n-Butylphthal  ate 

380 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

360 

J 

129-00-0 - Pyxene 

320 

J 

85-58-7 - Butylbenzylphthalate 

380 

u 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

380 

u 

56-55-3 - ^Ben20(  a)  anthracene 

87 

J 

218-01-9 - —Chrysene 

.  170 

J 

117-8 1-7 - bis  ( 2-Ethvlhexyl )  phthalate 

*57  • 

BJ 

117-84  -0 - Di-n-octylphthalate 

380 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

110 

J 

207-08-9 - Ben20(k)  fluoranthene 

74 

J 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

95 

J 

193-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

75 

J 

53-70 -3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

380 

u 

191-24-2 - Benzo  ( g ,  h ,  i )  pery  lene 

76 

J 

0000093 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATXLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC -  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  ,18232_  SAS  No.;  - -  SDG  No.. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL _ 

Sainple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

I^vel:  (low/ined)  LOW 


%  Moisture:  14  decanted:  (Y/N)  N — 

concentrated  Extract  Volume:  500^0 - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2_^{iiL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  .  6  ._9 


Sarple  ID:  1823208, 
Lab  File  ID;  F7215  _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93, 
Date  Analyzed:  09/28/9,3 
Dilution  Factor:  _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

Suinber  TICs  found;  _21  of  “9/K9)  ffiZES 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.71 

7300 

JAB 

2. 

UNKNOWN  AROMATIC 

11.79 

140 

J 

3. 

UNKNOWN  ACID 

14.67 

150 

J 

4. 

UNKNOWN  AROMATIC 

16.13 

220 

J 

5. 

UNKNOWN  ACID 

19.76 

200 

J 

6 . 

UNKNOWN  ALKANE 

21.32 

150 

J 

7 . 

UNKNOWN  ACID 

21.95 

190 

J 

8. 

UNKNOWN 

23.00 

170 

J 

9. 

UNKNOWN  ALKANE 

23.37 

120 

J 

10. 

UNKNOWN  AROMATIC 

23.80 

700 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.24 

220 

J 

12.  ' 

UNKNOWN 

25.37 

260  ' 

J 

13. 

UNKNOWN  ALKANE 

27.11 

190 

J 

14. 

UNKNOWN 

27.29 

490 

J 

15. 

unknown  alkane 

29.61 

430 

J 

16. 

UNKNOWN 

29.93 

570 

J 

17. 

UNKNOWN 

30.19 

•  230 

J 

18. 

UNKNOWN  ALKANE 

33.26 

2000 

J 

19. 

unknown  alkane 

33.85 

490 

J 

20. 

unknown  alkane 

37.08 

-  610 

J 

21. 

UNKNOWN  ALKANE 

38.82 

2200 

J 

0000094 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-3B3 


Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232  SAS 
Matrix :  { soil/water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 4  decanted:  (Y/N)  N _ 

concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 >7 

CAS  NO.  COMPOUND 


No . :  _  SDG  No .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  F7222 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

340 

U 

111-44-4 - bis  (2-chloroethyl)  Ether 

340 

u 

95-57-8 - 2 -Chloroohenol 

340 

u 

541*-73“1 - 1  ^  3-Dichlorobenzene 

340 

u 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

340 

u 

95-5  0-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

340 

u 

95-48-7 - 2 -Methvlphenol 

340 

u 

108-60-1 - 2, 2  '-oxybis  ( l-chloropropane)_ 

340 

u 

106-44-5 - 4 -Methvlphenol 

340 

u 

621-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

340 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

340 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

340 

u 

78-5  9-1 - Isophorone 

340 

u 

88-75-5 - 2-NitroDhenol 

340 

u 

105-67-9 - 2  r  4-Dimethylphenol 

340 

u 

111-91-1 - bis(2-Chloroethoxy)inethane _ 

340 

u 

120-83-2 - 2. 4-Dichlorophenol 

340 

u 

120-82-1 - 1 . 2 , 4 -Trichlorobenzene 

340 

u 

91-20-3- - Naphthalene 

340 

u 

106-47-8 - 4 -Chloroaniline 

340 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

340 

u 

59-50-7 - 4 -Chloro-3 -methvlphenol 

340 

u 

91-57-6 - 2  -Me  thvlnaphthalene 

340  . 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

340 

u 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

340 

u 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

830 

u 

91-58-7 - 2  -Chloronaphthalene 

340 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline  • 

830 

u 

13 1-11-3 - Dime  thy  IphthaJLate 

340 

u 

208-96-8 - ^Acenaphthylene 

340 

u 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene 

340 

u 

99-09  -2 - 3-Nitroaniline 

830 

u 

83-32-9 - ^ftcenaphthene 

340 

u 

0000095 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Naine:  NYTEST  ENV  INC _  Contract; 

Lab  Code:  NYTEST  case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 4  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume;  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.7 


9320415 


3-3B3 


SDG  No.: 


Lab  Sairple  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  F7222 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

830 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

830 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

340 

U 

121-14-2 - 2, 4-Dini'trotoluene 

340 

U 

84-66-2 - Diethy  Iphthalate 

340 

U 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-phenylether 

340 

U 

86-73-7 - Fluorene 

340 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

830 

u 

534-52-1 - 4r  6-Dinitro-2-methylphenol _ 

830 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

340 

u 

101-55-3 - 4  -Branopheny  1-phenylether 

340 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenz  ene 

340 

u 

87-86  -5 - Pentachlorophenol 

830 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

340 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

340 

u 

86-74-8 - Carbazole 

340 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate 

340 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

340 

u 

129-00-0 - Pyrene 

340 

u 

g5--5  s-7 - Butylbenzy  Iphthalate 

340 

u 

9 1-9  4-1 - 3  /  3 '  -Dichlorobenzidine 

340 

u 

56-55-3 - Benz  o  ( a )  anthracene 

340 

u 

218-01-9 - Chrysene 

340- 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-EthyIhexyl )  phthalate 

98  ! 

BJ 

117-84  -0 - Di-n-octylphthalate 

340 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

340 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

340 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

340 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3  ~cd)  pyrene 

340 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

340 

u 

191-24-2 - Benzo(g,h,i)perylene 

340 

u 

0000096 


FORM  I  SV-2 


3/90 


epa  sample  no. 


IF 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  iffTEST  Case  No.;  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix :  { soil  /water )  sorr. 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 4  decanted:  (Y/N)  N _ 


Concentrated  Extract  Volune:  500.0  fun 
Injection  Volume:  2.0fuT.^ 

GPC  cleanup;  (Y/N)  Y_  pH:  5.7 


Lab  Sairple  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  F7222 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS : 

Number  TICs  found:  __6  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.70 

7000 

JAB 

2 . 

UNKNOWN  ACID 

21.93 

110 

J 

3. 

UNKNOWN 

23.77 

84 

J 

4. 

unknown  acid 

'  26.17 

•  210 

J 

5. 

UNKNOWN 

27.35 

380 

J 

6 . 

UNKNOWN 

32.01 

74 

J 

' 

] 


I 

I 

t 

0000097 


form  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO, 


IB 

SEMIVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  N^ST  ENV  INC _  Contract:  932041^ 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  1823^  SAS  No.:  -  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil /water )  gQIXt — 

Sample  wt/vol:  30,0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  11  decanted:  (Y/N)  N — 


Lab  Sample  ID:  1823210 
Lab  File  ID:  F7216 


Concentrated  Extract  volume:  500,_g _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 ._0 ( uL ) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5,9 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1*_0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


- Phenol 

370 

U 

- 1  s  ( 2  -Chloroethy  1 )  Ether 

370 

u 

qc;-c:7--8 - ?  "^-h  lorophenol 

370 

u 

1  73-1 - f  -3 -Dichlorobenzene 

370 

u 

10^-4  8-7 - 1 ,4-nichlorobenzene 

370 

u 

qc;  - ^  ^  2-Dichlorobenzene 

370 

u 

qc:-48-.7 - P.-Methylphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2 , 2  '-oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

370 

u 

106-44-5 - 4-Methylphenol 

370 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

370 

u 

c  7  o  -  T - Hexachloroethane 

370 

u 

- ^Nitrobenzene 

370 

u 

7B-S9-1 - Isophorone 

370 

u 

- 2-Nitrophenol 

370 

u 

1  OS  S7-Q _ 3 , 4-Diinethylphenol 

370 

u 

111-9 1-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy )  methane 

370 

u 

- 7 . 4-DichloroDhenol 

370 

u 

120-82-1 - 1, 2, 4-Trichloroben2ene 

370 

u 

q  1  -9  n-3 - ^Naphthalene  1 

370 

u 

1  n^-A7-.ft - 4-chloroaniline 

370 

u 

_ Rf^rachlorobutadiene 

370 

u 

5  Q  n  -7 _ 4  -chloro-3  -met  hvlphenol 

...  370 

u 

Q  *1  _t;7-^ _ 7-?^thYlnaDhthalene 

370- 

u 

77-4  7-4 _ Hf^xachlorocyclopentadiene 

370 

u 

oo_nfi_9 - 2,4,6-Trichlorophenol 

370 

u 

Q  c;-Q  _ 7 . 4  -  5-Trichlorophenol 

900 

u 

QT  _c;q-7 _ 2-r!hloronaphthalene 

370 

u 

Q  Q  -7  A  -  4 - 7  -Nitr  oani  line 

900 

u 

1  -3 1  -  n  -7 - ni  Tnethvlphthalate 

370 

u 

9  n  fl  -Q  s  -ft - Acenaphthylene 

370 

u 

n  -9  n  -9 - 7  ^  6  -Dinitrotoluene 

370 

u 

Q  Q  -0  Q  -9 - 3-Nitroaniline 

900 

u 

ff^_22-9 - Acenanhthene 

370 

u 

9  i 

FORM  I  SV-1 


3/90 


0000098 


1C 

SEMIVOLATrLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B3D 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix :  ( soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 11  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.9 


9320415  I _ 

_  SDG  No . :  _ 

Lab  Sample  ID:  1823210 
Lab  File  ID:  F7216 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2  r  4--Dinitrophenol 

900  - 

u 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

900 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

370 

u 

121-14-2 - 2  f  4-Dinitrotoluene 

370 

u 

84-66-2 - Diethvlphthalate 

370 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether__ 

370 

u 

86-73-7 - Fluorene 

370 

u 

100-01-6 - - - 4-Nitroaniline 

900 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

900 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

370 

u 

101-55-3 - 4-Brcroophenyl-phenylether 

370 

u 

1 1 8-74-1 - Hexachlorobenzene 

370 

u 

87  -86-5 - Pentachlorophenol 

900 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

370 

u 

120-12-7 - ^Anthracene 

370 

u 

86-74-8 - Carbazole 

370 

u 

84-74-2 - Di-n-Buty  Iphthcilate 

370 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

370 

u 

129-00-0 - Pyrene 

370 

u 

85-68-7 - Butvlbenzylphthalate 

370 

u 

91-94-1 — - 3 . 3 '  -Dichlorobenzidine 

370 

u 

56  -55-3 - Benzo  ( a)  anthracene 

370 

u 

218-01-9 - Chrysene 

I-:.:.:  370 

u 

117-81-7 - bis(  2-EthyIhexyl )  phthalate 

100 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate  1 

370 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

370 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

370 

u 

50-32-8 - Benzo  ( a)  pyrene 

370 

u 

193-39-5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene 

370 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

370 

u 

191-24-2 - Benzo(q,h,i)perylene 

370 

u 

0000093 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMXVOIATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

tentatively  identified  compounds 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B3D 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract: 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 11  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  5.-_9 


9320415  _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sairple  ID:  1823210 
Lab  File  ID:  F7216 

Date  Rec eived :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/28/93 
Dilution  Factor:  _ 1>0 


Number  TICs  found:  11 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.73 

8600 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ACID 

21,94 

130 

J 

3. 

UNKNOWN 

23.58 

170 

J 

4. 

UNKNOWN 

23.76 

230 

J 

5. 

UNKNOWN  ACID 

23.97 

90 

J 

6. 

UNKNOWN 

24.86 

80 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.25 

78 

J 

8. 

UNKNOWN  ACID 

26.18 

360 

J 

9. 

UNKNOWN  1 

26.41 

290 

J 

10. 

UNIOTOWN  ALKANE 

27.28 

400 

J 

11. 

UNKNOWN 

31.54 

470 

J 

0000100 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  nytest  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  - -  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil /water )  SOIL  _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 


Tr^h  Sairple  ID:  1823216 
Lab  File  ID:  F7229  ^ 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  10 rl 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  10 » 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


- Phenol 

3500 

U 

111-44-4 - 

-bis ( 2-Chloroethvl ) Ether 

3500 

u 

- 

— 2-chloroDhenol 

3500 

u 

1  -7  7-1 - 1  -  3 -Dichlorobenzene 

3500 

u 

106-46-7 - 

— 1 ^  4-Dichlorobenzene 

3500 

u 

95-50-1 - 

— 1 r  2-Dichlorobenzene 

3500 

u 

95-48-7 - 

—2 -Methylphenol 

3500 

u 

108-60-1 - 

—2,2' -oxybis ( 1-Chloropropane ) _ 

3500 

u 

106-44-5 - 

— 4 -Methylphenol 

3500 

u 

621-64-7 - 

— N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

3500 

u 

f:7-77-T - 

— Hexachloroethane 

3500 

u 

QQ-qc:_*:j - Nitrobenzene 

3500 

u 

7p~sq~1 - 

— Tsoohorone 

3500 

u 

pp-7c;-^ - 2-NitroDhenol 

3500 

u 

105-67-9 - 

—2  r  4-Diirethylphenol 

3500 

u 

111-91-1 - 

—bis ( 2-Chloroethoxy  ^methane 

3500 

u 

120-83-2 - 

—2  f 4-Dichlorophenol 

3500 

u 

120-82-1 - 

— 1 r  2  f  4 -Trichlorobenzene 

3500 

u 

91-20-3 - 

—Naphthalene 

3500 

U 

106-47-8 - 

— 4-Chloroaniline 

3500 

u 

Q7_#;P_3 - 

— Hexachlorobutadiene 

3500 

u 

CQ  c:n«.7 _ 4-rhlnro-3-methvlDhenol 

3500 

u 

91—57—5 - 

— 2  -Me  thy  Inaphthalene 

.  ..  .3500 

u 

77—47  4— _ — - 

— Hexachlorocy  c  lopentadiene 

^ ■  3500  * 

u 

88-06-2 - 

—2,4, 6-Trichlorophenol 

3500 

u 

05-05-4 - 

— 2  f 4  f 5-Trichlorophenol 

8500 

U 

91-58-7 - 

— 2 -Chloronaphthalene 

3500 

U 

88-74-4 - 

— 2-Nitr  oaniline 

8500 

u 

171-11 -3 - 

— Dimethvlnhthalate 

3500 

u 

708-96-8 - ^Acenaphthylene 

3500 

u 

5  0  ^  -2  -2 - 2 . 6  -Dinitrotoluene 

3500 

u 

0  Q  -n  q  -9 - 3  -Nitr  oaniline 

8500 

u 

83-32-9 - 

— ^Acenaphthene 

3500 

u 

0000101 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ _  SDG  No.: 

Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sairple  ID:  1823216 
Lab  File  ID:  F7229 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH=  10-7 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Rec eived :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  10 >Q 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


SI  -•pR-S - 2  f  4~Dinitrophenol 

8500 

U 

1  nn-n9-7 - 4-Nitrophenol 

8500 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

3500 

u 

1 9 1  4^2 - 2  f  4-Dinitrotoluene 

3500 

u 

fi  4  -6  6  -2 - Die  thy  Iphthalate 

3500 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether__ 

3500 

u 

fl  6  -7  3  -7 - Fluorene 

3500 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

8500 

u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-iiethylphenol _ 

8500 

u 

86-30-6 - N-NitroscxiLphenylamine  (1) _ 

3500 

u 

1  n  1  - 4-BranophenYl-phenYlether 

3500 

u 

1 1  R-74-1 - Hexachlorobenzene 

3500 

u 

R7  -86  -5 - Pentachlorophenol 

8500 

u 

8  6  -0 1  -  a - Phenanthrene 

1200 

J 

12  0-12-7 - ^Anthracene 

3500 

u 

86-74-8 - Carbazole 

3500 

u 

fi  4  -7  4  -2 - Di-n-Butvlphthailate 

3500 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

1700 

J 

129-00-0 - pyre  ne 

1500 

J 

3500 

u 

q ^  -q4-l - 3 . 3 ' -Dichlorobenzidine 

3500 

u 

- Benzofal  anthracene 

580 

J 

21 8-01-9 - Chrysene 

.  ..  .  800 

J 

117-81-7 - bis  ( 2-EthyIhexyl )  phthalate 

^  ■  410  • 

BJ 

1 1 7-R4-0 - Di-n-octvlphthalate 

3500 

u 

■?nR-q<3-2 - Benzolbl  fluoranthene 

530 

J 

207-08-9 - Benzofk)  fluoranthene 

3500 

u 

R0-32-R - Benzo^a^  pyrene 

500 

J 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3  -cd)  pyrene 

3500 

u 

-7  0-3 - Dibenz  f  a ,  h )  anthracene 

3500 

u 

iqT-24-2 - Benzo(a,h,i)perylene 

370 

J 

0000102 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMXVOIATHiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-4B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level;  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 6  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  10 « 7 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sairple  ID:  1823216 
Lab  File  ID:  F7229 

Date  Received :  09/20/93 

Date  rjctracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  10»0 


Number  TICs  found:  10 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN • 

5.68 

47000 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.78 

710 

J 

3. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.22 

910 

J 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

17.86 

880 

J 

5. 

UNKNOWN  ALF»NE 

19.05 

820 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

20.21 

730 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.30 

880 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

22.36 

720 

J 

9. 

UNKNOWN 

24.33 

1300 

J 

10. 

UNKNOWN 

25.24 

910 

J 

0000103 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO, 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


3~4B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232  SAS  No . : 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 


Lab  Sample  ID:  1823217 


Sample  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G_ 


Lab  File  ID:  F7230 


Le  ve  1 :  ( low/med )  LOW 


Date  Received:  09/20/93 


%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N_ 


Date  Extracted :  09/22/93 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL)  Date  Analyzed:  09 /29/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Dilution  Factor: 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_, 


pH:  8.6 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO. 


COMPOUND 


(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 0  8  -  9  5  -2 - Phenol _ 

1 1 1  -44  -4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether _ 

95-57-8 - 2-Chlorophenol _ 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene _ 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene _ 

9  5  -50-1 - 1 , 2-Dichlorobenzene _ 

95-48-7 - 2-Methylphenol _ 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-Chloropropane )  _ 

106-44-5 - 4-Methylphenol _ 

621-64-7 - N-Nitr  oso-di-n-propy  lamine _ 

57  -72-1 - Hexachloroethane _ 

98- 95-3 - Nitrobenzene _ 

78-59  - 1 - Isophorone _ 

88-75-5 - 2-Nitrophenol _ 

105- 67-9 - 2, 4-Diinethylphenol _ 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy  )inethane _ 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol _ 

12  0-82-1 - 1 , 2 , 4 -Trichlorobenzene _ 

9 1-2  0-3 - Naphthalene _ 

106- 47-8 - 4 -Chloroaniline _ 

87  -6  8-3 - Hexachlorobutadiene _ 

59-50-7 - 4-Chloro-3-methylphenol _ 

9 1-57-6 - 2-Methylnaphthalene _ 

77-47-4 - Hexachlorocyc  lopentadiene _ 

88-06  -2 - 2 ,4,6 -Trichlorophenol _ 

95-95-4 - 2, 4, 5-Trichlorophenol _ 

91-58-7 - 2-Chloronaphthalene _ 

88-74-4 - 2-Nitroaniline _ 

131-11-3 - Dime  thy  Iphthalate _ 

208-96-8 - ^Acenaphthylene _ 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene _ 

99- 09-2 - 3-Nitr  oaniline _ 

83-32-9 - ^Acenaphthene _ 


370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
130  J 
370  U 
370  U 
370  U 
650 

370  ■  U 
370  U 
910  U 
370  U 
910  U 
370  U 
370  U 
370  U 
910  U 


00C0104 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 


EPA  SAMP3LE  NO, 


SEMXVOLATIIiE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract:  9320415 — 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232  SAS  No,:  - -  SDG  No.: 

Matrix :  ( soil/water )  SOIL  ___ 

Sample  wt/vol:  30,0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sample  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  F7230 


Concentrated  Extract  Volume:  500,0  _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2,0(uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  y_  pH:  B.j 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1,0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

- 2  f 4-Dinitrophenol 

910 

U 

100-02-7 - 

- 4 -Nitr oohenol 

910 

u 

132-64-9 - 

- Dibenzofuran 

110 

J 

191-14-9 - 

- 2 . 4-Dinitrotoluene 

370 

u 

4  -f;  -9 - Diethvlohthalate 

370 

u 

7005-72-3 - 

- 4-Chlorophenyl-phenylether _ 

370 

u 

86-73-7 - 

- Fluorene 

290 

J 

100  01  6 

- 4-Nltroani line 

910 

u 

534-52-1 - 

- 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

910 

u 

86-30-6 - 

- ^N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

240 

J 

101-55-3 - 

- 4  -BrciDophenYl-phenylether 

370 

u 

118-74-1 - 

- Hexachlorobenzene 

370 

u 

87-86-5 - 

- Pentachlorophenol 

910 

u 

85-01-8 - 

- Phenanthrene 

500 

120-12-7 - 

- ^Anthracene 

53 

J 

86-74-8 - 

- Carbazole 

370 

u 

84-74-2 - 

- Di-n-Butylphthalate 

370 

u 

206-44-0 - 

- Fluoranthene 

95 

J 

129-00-0 - 

- pyrene 

120 

J 

85-68-7 - 

- Butylbenzvlphthalate 

370 

u 

91-94-1 - 

- 3  ^  3 / -Dichlorobenzidine 

370 

u 

55«55-3 - 

- Benzo  ( a)  anthracene 

76 

J 

218-01-9 - 

— —Chrysene 

110 

J 

117-81-7 - 

- bis  ( 2-EttylJtiexyl )  phthalate 

■  390  • 

B 

117-84-0 - 

- Di-n-octvlphthalate 

370 

u 

205-99-2 - 

- Benzo ( b ) fluoranthene 

84 

J 

207-08-9 - 

- Benzo  i  k )  fluoranthene 

38 

J 

50-32-8 - 

- Benzo  ( a )  pyrene 

64 

J 

193-39-5 - 

- Indeno  f 1 , 2 , 3-cd) pyrene 

43 

J 

53-70-3 - 

- Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

370 

u 

1Q1-94-9 - 

- r  a .  h .  i  1  oervlene 

370 

u 

0000105 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOIiATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contxact:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted;  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.Q{uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  pH:  8.6 


Lab  Sairple  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  F7230 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  21 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.69 

6400 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ALKANE 

10.51 

1700 

J 

3. 

UNKNOS^ 

11.16 

■  370 

J 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

12.42 

550 

J 

5. 

UNKNOWN  CYCLOALKANE 

12.93 

340 

J 

6. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.07 

330 

J 

7. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.36 

950 

J 

8. 

UNKNOWN  ALKANE 

13.76 

1500 

J 

9. 

UNKNOWN  AROMATIC 

14.21 

900 

J 

10. 

UNKNOWN 

14.52 

370 

J 

11. 

UNKNOWN  ALKANE 

14.64 

300 

J 

12. 

UNKNOWN  ALKANE 

15.23 

410 

J 

13. 

DIMETHYL  NAPHTHALENE  ISOMER 

15.80 

440 

J 

14. 

TRIMETHYL  NAPHTHALENE  ISOMER 

17.31 

480 

J 

15. 

TRIMETHYL  NAPHTHALENE  ISOMER 

17.76 

310 

J 

16. 

UNKNOWN  ALKANE 

18.47 

420 

J 

17. 

UNKNOWN  ALKANE 

19.09 

930 

J 

18.  ‘ 

UNKNOWN  ALKANE 

19.17 

1400 

J 

19. 

UNKNOWN  AROMATIC 

19.58 

360 

J 

20. 

UNKNOWN  ALKANE 

21.34 

790 

J 

21. 

UNKNOWN  ALKANE 

22.36 

380 

J 

OOCCIOG 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  .9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  - - -  SDG  No.. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL — 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G - 

Level :  { low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N — 


TjiH  Sanple  ID:  1823218 
Lab  File  ID:  F7231  . 


Concentrated  Extract  Volume:  .500. j! - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  .  7. i5 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  jixtracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ Ll2 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 — 
111-44-4— 

95-57-8 - 

541-73-1— 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


-Phenol _ _ _ 

-bis ( 2-Chloroethyl ) Ether_ 
-2 -chlorophenol_ 


- 1 , 3-Dichlorobenzene_ 

•1, 4-Dichlorobenzene_ 


—1,2  -Dichlorobenzene 
— 2-Methylphenol 


i.  —XT* - - - - 

-2,2' -oxybis ( 1-chloropropane )  _ 
•-4-Methylphenol_ 


1  A  -  ,  - - ^ - - 

-N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

— Hexachloroethane^ 

— Nitroben2ene_ 

— Isophorone 
- 2-Nitrophenol_ 


—2 , 4~Diirethylphenol _ 

—bis  ( 2 -Chloroethoxy)  methane^ 

—2 , 4-Dichlorophenol _ 

— 1 ^  2 , 4 -Trichlorobenzene 
—Naphthalene 


-  4 -Chloroaniline 


•Hexachlorobutadiene _ 

— 4-Chloro-3-methylphenol_ 

— 2-Methylnaphthalene^ _ 

— Hexachlorocyc  lopentadiene^ 
— 2 ,4,6  -Trichlorophenol^ 

- 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

- 2  -chloronaphthalene 

- 2-Nitroaniline 


-Dimethylphthalate^ 
-Acene^hti^lene^ 


- 2 , 6  -Dinitr  otoluene__ 

- 3-Nitroaniline _ 

- Acenaphthene _ 


350  1 

J 

350  1 

J 

350  1 

U 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350' 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

350  1 

u 

350 

u 

350  ' 

u 

350 

u 

840 

u 

350 

u 

840 

u 

350 

u 

350 

u 

350 

u 

840 

u 

350 

u 

0000107 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  vt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No. 


Lab  Sample  ID:  1823218 
Lab  File  ID;  F7231 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  7.5 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed :  09/29/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol 

840 

U 

1 00-02  -7 - 4-Nitrophenol 

840 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

350 

U 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66  -2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72-3 - 4 -Chloropheny  1  -pheny  le  ther _ 

350 

u 

86-73-7 - Fluore  ne 

350 

u 

100-01-6 - 4  -Nitroaniline 

840 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

840 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -Br  anopheny  1-phenylether 

350 

u 

118-74  -1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

840 

u 

8  5  -  0 1  -  8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12  -7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

8 4  -74-2 - Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

350 

u 

129-00-0 - Pyrene 

350 

u 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

350 

u 

9 1-9  4-1 - 3 , 3 '  -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

>:  •:  350  . 

u 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

95 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

350 

u 

207-08  -9 - Benzo  ( k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

350 

u 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3-cd )  pyrene 

350 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

350 

u 

191-24-2 - Benzo  (q,h,i)perYlene 

350 

u 

0000108 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLAIILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

tentativeily  identified  compounds 

Lab  Name:  nytest  ENV  INC _ Contract:  ,9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232,  SAS  No.:  -  SDG  No.: 

Matrix :  (soil  /  water )  SOIL _ 

Sample  wt/vol:  30>0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N — 


Concentrated  Extract  Volume:  50(^0 - (^) 

Injection  Volume:  _ 2._0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  .  7 .5 


Ifph  Sample  ID:  1823218^ 
Lab  File  ID:  F7231 _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ _ l^Q 


CONCENTRATION  UNITS: 

Numter  TICS  found:  _5  (US/L  “  22ZM 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.70 

6300 

JAB 

2. 

UNKNOWN  ACID 

21.93 

76 

J 

3. 

UNKNOWN 

23.75 

120 

J 

4. 

UNKNOWN  ALKANE 

25.23 

88 

J 

5. 

UNKNOWN  ACID 

26.17 

•  140 

J 

1, - - - - - - - 

0000 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLAirLE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC -  contract:  9320415 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  -  SDG  No. 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  _ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level :  ( low/med )  LOW  _ 


Lab  Sample  ID:  1823219_ 
Lab  File  ID:  F7232  , 


%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N — 

Concentrated  Extract  Volume:  SPOyO - (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 ■  0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  _J  -k 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93, 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1^0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-9^-? - Phenol 

370  I 

J 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

370 

J 

qt;  _ 2--chlorophenol 

370  1 

J 

cAi  7'3_i _ 1 , 7-.nichlorobenzene 

370 

J 

inf;  Tif;  7 _ 1, 4-.ni chlorobenzene 

370 

U 

qc  CO  1 _ 1  9 -ni chlorobenzene 

370 

u 

qq,  AQ  7 _ 7-Vfethylphenol 

370 

u 

108-60-1 - 2 , 2 '  -oxybis  ( 1-chloropropane )  _ 

370 

u 

106-44-5 - 4-Methvlphenol  _ : — 

370 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propy  lamine _ 

370 

u 

fin  1 _ Hex^ohloroethane 

370 

u 

qo  OS-? - Nitrobenzene 

370 

u 

70  - Tsophorone 

370 

u 

pq  7t;-c; _ 7-Ni trophenol 

370 

u 

^oc..cn  q _ 7 , 4-niTnethYlphenol 

370 

u 

111-9 1-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy  )methano__ 

370 

u 

I'm  Qp_o _ 9 . 4-DichloroDhenol 

370 

u 

100-82-1 - 1  r  2, 4 -Trichlorobenzene 

370 

u 

Qi  on-9 - Neohthalene 

370 

u 

]^qf_yl7-Q _ 4-chloroaniline  _  .. 

370  ’ 

u 

0-7  CQ-T _ w<av;ichlorobutadiene 

370 

u 

59-50  7  4-Chloro-3Hnethylphenol 

370 

u 

m  .„ci7  -9 -Methyl riapbthcilene 

370. 

u 

77  _47-4 - Hexachlorocyclopentadiene _ 

370 

u 

00  nr.-i _ 9  _  4  .  fi-Trichlorophenol 

370 

u 

oc  QC_A _ 2.4.5-Trichlorophenol 

910 

u 

Q 1  _c  Q--7 _ 9-rhloronaDhthalene 

370 

u 

Q  Q  -9  4  -4 _ 2-Nitr  oaniline 

910 

u 

191  n  3  -  D  line  thy  Iphthalate 

370 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

370 

u 

cnc-nn-o _ 9  .  fi-ni  nitrotoluene 

370 

u 

0  Q  -n  Q  -9 - 3 -Nitr  oaniline 

910 

u 

fl9-99-q - Acenanhthene 

370 

u 

9> 

0000110 


FORM  I 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-4B3D 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soil /water )  SOIL 


Sanple  wt/vol: 


30.0  (g/mL)  G_ 


Level :  ( low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  JL 


Lab  Sample  ID:  1823219 
Lab  File  ID:  F7232 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


concentrated  Extract  Volume:  500.0  (ul.)  Date  Analyzed:  09/29/93 


Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 


Dilution  Factor:  _ 1»0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  X. 


pH:  7.5 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinitropheno  1 _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol_ _ 

132-64-9 - Dibenzofuran _ _ 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethy  Iphthalate _ 

7  005-72-3 - 4-Chlorophenyl-phenylether_ 

86-73-7 - Fluorene_ _ 

100- 01-6 - 4  -Nitroaniline  _ 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-in9thylphenol^ 

86- 30-6 - ^N-Nitrosodiphenylamine  (1)_ 

101- 55-3 - 4  -Brccnopheny  1-pheny  lether_ 

113^7  4-1 - Hexachlorobenzene _ 

87- 85-5 - Pentachlorophenol _ 

85- 0 1-8 - Phenanthrene  _ 

12  0-12  -7 - Anthracene  _ _ 

86- 74-8 - Carbazole _ 

84- 74-2 - Di-n-Buty  Iphthalate _ 

206- 44-0 - Fluoranthene _ 

129-00-0 - Pyrene^ _ 

85- 68-7 - Butylbenzy  Iphthalate _ 

9 1-94-1 - 3 , 3 '  -Dichlorc±>enzidine _ 

55-55-3 - Benzo(  a)  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene  _ 

117-81-7 - bis  ( 2  -Ethy  Ihexyl )  phthalate^ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene _ 

207- 08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene _ 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene _ 

193-39  -5 - Indeno  (1,2, 3-cd)  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene _ 

191-24  -2 - Benzo  ( g ,  h,  i )  pery  lene _ 


910  U 
910  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
910  U 
910  U 
370  U 
370  U 
370  U 
910  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
.  370  U 
370  ■  U 
73  BJ 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 
370  U 


0000111 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IB 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


3-005-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 
Satiple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  3  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (UL) 

Injection  Volume :  2 . 0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


Lab  Sample  ID:  2031608 
Lab  File  ID:  F9925.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CAS  NO. 


CCMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

340 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethvl)  Ether 

340 

u 

9  S -  57-8 - 2  -  Chi  orophenol 

340 

u 

c;4i  -73-1 - 1,3 -Dichlorobenzene 

340 

u 

1  nfi-4f:-7 - 1,4 -Dichlorobenzene 

340 

u 

95-50-1 - lf2  -  Dichlorobenzene 

340 

u 

95-48-7 - 2-MethYlphenol 

340 

u 

108-60-1 - 2,2'-  oxybi  s  ( 1  -  Chloropr  opane ) 

340 

u 

106-44-5 - 4  -Methylphenol 

340 

u 

621-64-7 - N-Ni  t  roso  -  di  -n-propylamine 

340 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

340 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene 

340 

u 

78-59-1 - 1 sophorone 

340 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

340 

u 

105-67-9 - 2,4  -  Dime  t  hylphenol 

340 

u 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol 

340 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Tri  chlorobenzene 

340 

u 

91-20-3 - Naohthalene 

340 

u 

1  06-47-8 - 4-Chloroaniline 

340 

u 

R7-68-3 - Hexachlorobutadiene 

340 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

340 

u 

qq_Rn-7 - 4  -Chloro-  3  -Methylphenol 

340 

u 

qi  _s7-6 - 2-Methvlnaphthalene 

340 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopent  adiene__ 

340 

u 

Rfi_n6-2. - 2.4.6  -Trichlorophenol 

340 

u 

qi:;_qc;_4 - 2.4, 5 -Trichlorophenol 

820 

u 

qi  -8R-7 - 2-Chloronaphthalene 

340 

u 

ftfl-74-4 - 2-Nitroaniline 

820 

u 

1 31  -1 1  -3 - Dimethvlphthalate 

340 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

340 

u 

606-20-2 - 2.6  -Dinit  rotoluene 

340 

u 

qq_n9-2 - 3-Nitroaniline 

820 

u 

83-32-9 - Acenapht  hene 

340 

u 

FORM  I  SV-1 


NYSDEC  ASP  12/91 


I.’OOOGGO 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAjS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/ttiL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  3  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


9420972 


3-005-1 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031608 
Lab  File  ID:  F9925.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor :  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2,4  -Dinitrophenol 

820 

U 

100-02-7 - 4  -Nitrophenol 

820 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

340 

U 

121-14-2 - 2,4  -Dinitrotoluene 

340 

U 

84-66-2 - Diethylphthalate 

340 

U 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenyle  t  her 

340 

U 

86-73-7 - Fluorene 

340 

U 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

820 

U 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-  2  -methylphenol 

820 

U 

86-30-6 - N-Nit rosodiphenylamine  ( 1 ) 

340 

U 

101-55-3 - 4  -  Bromophenyl  -phenyle  ther 

340 

U 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

340 

U 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

820 

U 

85-01-8 - Phenant  hrene 

340 

U 

120-12-7 - Anthracene 

340 

U 

86-74-8 - Carbazole 

340 

U 

84-74-2 - Di  -n-butylpht  halat  e 

340 

U 

206-44-0 - Fluoranthene 

52 

J 

129-00-0 - Pyrene 

44 

J 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

340 

91-94-1 - 3 , 3'  -Dichlorobenzidine 

340 

U 

56-55-3 - Benzo  ( a )  anthracene 

340 

218-01-9 - Chrysene 

340 

117-81-7 - bis(2  -  Ethylhexyl )  phthalate 

120 

J 

117-84-0 - Di  -n-octylphthalate 

340 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

340 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

340 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

340 

193-39-5 - Indeno  (1,2,3-  cd)  pyrene 

340 

53-70-3 - Dibenz  ( a ,  h)  anthracene 

340 

191-24-2 - Benzo{q,h,i)  peryl  ene 

340 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


^'000061 


NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


3-005-1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  { soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  3  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


Lab  Satiple  ID:  2031608 
Lab  File  ID:  F9925.D 
Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/21/94 
Dilution  Factor:  i.o 


„  ^  CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  10  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

COMPOUND  NAME 

UNKNOWN 

UKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

BROMO  CHLORO  BENZENE  ISOMER 
UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN  HYDROCARBON 

RT 

5.830 

6.130 

6.340 

7.150 

7.690 

11.460 

13.500 
22.090 
26.060 

31.500 

EST.  CONC. 

14000 

70 

92 

230 

77 

180 

460 

69 

150 

170 

Q 

JA 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

12  • 

13  . 

14. 

15 . 

16 . 

17. 

18  • 

19. 

20. 

21, 

22. 

23. 

24. 

25 . 

26 . 

27. 

28. 

29. 

30. 

FORM  I  SV-TIC 


f)000062^^°®‘^  ASP  12/91 


IB 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Contract:  9420972 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 
Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (UL) 

Inj  ection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


3-005-2 


SAS  No. :  SDG  No. :  20316 

Lab  Sample  ID:  2031609 
Lab  File  ID:  F0024.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9 - 

120-83-2 - 

120-82-1 - 

91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 

111-91-1 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


-  Phenol  _ _ _ 

-bis ( 2 - Chloroe t hyi J  E t ner_ 

-  2  -  Chlorophenol _ _ 

-1,3 -Di chlorobenzene _ 


1 , 4  -Dichlorobenzene^ _ _ 

1 , 2  -Dichlorobenzene^ _ 

2  -M<ahViy1  phenol 
2,2' -oxybis (1-Chloropropane) 
4 -Methylphenol 


■  -N-Nitroso-di  -n-propylamine 

■  -Hexachloroe thane _ 

-  -Ni  trobenzene_ _ _ 

--Isophorone 


•  - - 2 -Nitrophenol_ _ 

■  - -2 , 4-Dimethylphenol _ 

---2,4 -Di chlorophenol _ 

•--1,2,4 -Trichlorobenzene_ 

■  -  -Naphthalene_^ _ _ 

- 4 - Chloroani line 


—  —  —  —  —  —  — 

_ Hexachlorobutadiene_ 


-bis (2 -Chloroe thoxy) methane 

-  -4 -Chloro-3 -Methylphenol 

-  - 2 -Methylnaphthalene 

__  1  •! - - - 


-  2  -Metnyinapnciicixciic__^ _ 

-Hexachlorocyclopentadiene__ 
-2,4,6 -Trichlorophenol 
-2,4, 5 -Trichlorophenol 

-  2  -  Chloronaphthalene_ 

- 2 -Nitroaniline _ 

-Dimethylphthalate _ 

•  -  Acenaphthylene 


-2,6 -Dinitrotoluene_ 

-  - 3 -Nitroaniline 

-  -Acenaphthene_ _ 


380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

U 

380 

u 

380 

u 

910 

u 

380 

u 

910 

u 

380 

u 

380 

u 

380 

u 

910 

u 

380 

u 

form  I  SV-1 


NYSDEC  ASP  12/91 


0000072 


1C 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


3-005-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sairple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


Lab  Sample  ID:  2031609 
Lab  File  ID:  F0024.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  uq/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 2.4  -Dinitrophenol 

910 

U 

100-02-7 - 4  -Ni  t  rophenol 

910 

u 

132-64-9 - Dibenzof uran 

380 

u 

121-14-2 - 2,4  -Dini  trot  oluene 

380 

U 

84-66-2 - Diethylphthalate 

380 

u 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -phenylether 

380 

u 

86-73-7 - Fluorene 

380 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

910 

u 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-  2  -methylphenol 

910 

u 

86-30-6 - N-Nit  rosodiphenylamine_  ( 1 ) 

380 

u 

101-55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether 

380 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

380 

u 

87-86-5 - Pent  achlorophenol 

910 

u 

85-01-8 - Phenant  hrene 

380 

u 

120-12-7 - Anthracene 

380 

u 

86-74-8 - Carbazole 

380 

u 

84-74-2 - Di  -n-butvlphthalate 

380 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

380 

u 

129-00-0 - Pyrene 

380 

u 

85-68-7 - Butvlbenzvlphthalate 

380 

u 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine 

380 

u 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

380 

u 

218-01-9 - Chrvsene 

380 

u 

117-81-7 - bis(2  -Ethylhexyl )  phthalate 

180 

J 

1 1 7-84-0 - Di-n-octvlphthalate 

380 

u 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

380 

u 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

380 

u 

50-32-8 - Benzo  (a) pyrene 

380 

u 

19^-89-5 - Indeno  ( 1 . 2 , 3  -  cd)  pyrene 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

380 

u 

380 

u 

191-24-2 - Benzo  (g.h.Dpexylene 

380 

u 

(1)  -  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


0000073 


NYSDEC  ASP  12/91 


nysdsc  sample  no. 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SffiET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  12  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume :  500 (uL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 


SDG  No. :  20316 
Iiqh  Sample  ID:  2031609 
Lab  File  ID:  F0024.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  04/29/94 
Dilution  Factor:  1.0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


pH:  5.3 


Number  TICs  found:  15 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 


1. 
2. 
3. 
4  . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 


UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 


COMPOUND  NAME 


HYDROCARBON 

HYDROCARBON 


hydrocarbon 


HYDROCARBON 


RT 


EST. 


6.170 

6.940 

7.550 

21.880 

23.880 

24.310 

25.850 

27.030 

28.140 

31.440 

31.870 

33.860 

36.040 

36.720 

38.480 


CONC. 


95 

180 

100 

320 

180 

120 

120 

80 

420 

110 

900 

250 

130 

470 

340 


Q 


J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 


NYSDEC  ASP  12/91 


FORM  I  SV-TIC 


0000074 


nysdec  sample  no. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


3-005-3 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sarople  wt/vol:  30.0  (g/ttiL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  7  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ect ion  Voliame :  2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


SDG  No. :  20316 
Lab  Sample  ID:  2031610 
Lab  File  ID:  F0048.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  05/03/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol^ _ _ — 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol _ _ 

541-73-1 - 1,3  -Dichlorobenzene _ 

106-46-7 - 1,4  -  Dichlorobenzene _ 


95-50-1 - 1,2  -Dichlorobenzene _ 

95-48-7 - 2  -Methylphenol _ _ 

108-60-1 _ 2,2'-oxybis(l-Chloropropane) 

106-44-5 - 4 -Mp>t-hy1  phenol  — 

621-64-7 - N-Nitroso-  di  -n-propylamine — 

67-72-1 - Hexachloroethane^ _ _ _ 

98-95-3 - Nitrobenzene _ 

78-59-1 - 1 sophorone _ _ 

88-75-5 - 2  -Nit  rophenol^ _ _ 

105- 67-9 - 2,4  -Dimethylphenol^ _ _ 

120-83-2 - 2,4  -Dichlorophenol, _ _ 

ion-a2-l _ 1,2,4  -Trichlorobenzene _ 

91^0-3 - Naphthalene_^ _ _ _ 

106- 47-8 - 4-Chloroaniline _ 

87- 68-3 - Hexachlorobut  adiene - 

111-91-1 _ bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

59_50-7 _ 4  -  Chloro  -  3  -Methylphenol - 

91-57-6 _ 2  -Methylnaphthalene___ _ 

77-47-4 _ Hexachlorocyclopentadiene_ 

88- 06-2 - 2,4,6  -Trichlorophenol - 

95-95-4 _ 2,4,5  -Trichlorophenol _ 

91-58-7 _ 2  -  Chloronaphthalene _ 

88-74-4 _ 2-Nitroaniline_ _ _ 

131-11-3 - Dimethylphthalate _ 

208-96-8 - Acenaphthylene - - - 

606-20-2 - 2,6  -Dinit  rotoluene - - — 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline _ _ 

33-32-9 - Acenaphthene_ _ _ _ _ 


360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

860 

360 

860 

360 

360 

360 

860 

360 


NYSDEC  ASP  12/91 


form  I  SV-1 


(J000075 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  ^3.0  (g/mL)  G  Dab  File 

Level:  (low/med)  DOW  Date  Rec 

%  Moisture:  7  decanted:  (Y/N)  N  Date  Ext 


3-005-3 


SDG  No. :  20316 


Concentrated  Extract  Volume:  500 (UL) 

Inj  ect ion  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


Lab  Sample  ID:  2031610 
T .ah  File  ID:  F0048.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  05/03/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3 - 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


- 2,4 -Dinit rophenol _ 

- 4  -Nitrophenol^ _ _ 

- Dibenzofuran_ _ _ _ 

- 2 , 4-Dinitrotoluene _ _ 

- Diethylphthalate _ 

- 4 - chlorophenyl -phenylether_ 

- Fluorene _ - 

- 4  -Nitroaniline  _ _ 

- 4  ^  6-Dinitro-2-methylphenol_ 

- N-Nitrosodiphenylamine_  (1)  _ 

- 4 -Bromophenyl -phenylether _ 

- Hexachlorobenzene  _ _ 

- Pent achlorophenol _ 

- Phenanthrene  _ _ 

- Anthracene _ 

- Carbazole_ _ _ _ 

- Di-n-butylphthalate _ 

- Fluor  ant  hene^ _ _ 

- Pyr  ene_ _ _ _ 

- Butylbenzylphthalate _ 

- 3,3' -Dichlorobenzidine _ 

- Benzo (a) anthracene _ 

- Chrysene _ _ _ - 

- bis  (2-Ethylhexyl)  phthalate_ 

.  _  _  _ -Di-n-octylphthalate _ 

- Benzo (b) fluoranthene _ 

- Benzo (k) fluoranthene _ 

- Benzo  (a)  pyrene _ _ _ 

- Indeno ( 1 , 2 , 3 - cd) pyrene _ 

- Dibenz (a, h) anthracene _ 

- Benzo (g, h, i) perylene _ 


860 

U 

860 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

860 

U 

860 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

860 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

ul 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

U 

360 

u 

150 

J 

360 

u 

360 

u 

360 

u 

360 

u 

360 

u 

360 

u 

360 

u 

-  Cannot  be  separated  from  Diphenylamine 


FORM  I  SV-2 


U  0  0  0  0  7  6  NYSDEC  ASP  12/91 


NYSDEC  SAMPLE  NO. 


IF 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


3-005-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No..  20316 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/raL)  G 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  7  decanted:  (Y/N)  N 

Concentrated  Extract  Volume:  500 (uL) 

Injection  Volume :  2.0 (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  5.3 


Lab  Sample  ID:  2031610 
Lab  File  ID:  F0048.D 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted: 04/11/94 
Date  Analyzed:  05/03/94 
Dilution  Factor:  1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  6  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


FORM  I  SV-TIC  0  0  00  0  77  NYSDEC  ASP  1^ 


IT 

SEMXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contract:  ,9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-4B3D 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  1823:^  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOXL _ 

Sample  wt/vol:  30^0  (g/mL)  G _ 

Level :  { low/med )  LOW 

%  Moisture:  _ 12  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  ..1^ 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823219 

Lab  File  ID:  F7232 _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1>0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 3  (ug/L  or  ug/Kg)  IjG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.68 

7600 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

17.95 

130 

JB 

3. 

UNKNOWN 

27.37 

120 

J 

0000112 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9^204]^ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  -  SDG  No. 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moistxire:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lcib  Sample  ID:  1823213 
Lab  File  ID:  F7226 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2_^(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  pH:  10.^8 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  10.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


108-95-2 - Phenol 

580 

J 

]TI_44_4 - bis  (2-chloroethvl)  Ether 

3600 

U 

Q  c;  7  _  R - 2  -Chlorophenol 

3600 

U 

*S4 1  -7'^-! - 1  r  3 -Dichlorobenzene 

3600 

U 

“1  of;-45-7 - 1  r  4 -Dichlorobenzene 

3600 

u 

9  - 1  ^  2 -Dichlorobenzene 

3600 

u 

Q  «=:  -4  8  -7 - 2  -Methylphenol 

3600 

u 

108-60-1 - 2 , 2  '-oxybis  ( l-chloropropane)_ 

3600 

u 

1  nfi-44-5 - 4 -Methylphenol 

3600 

u 

62 1-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

3600 

u 

7  7  - 1 - Hp^-xachloroethane 

3600 

u 

q  s--! - Nitrd^enzene 

3600 

u 

7P_i^q-l - Isophorone 

3600 

u 

Q  Q  „7  c;  -  R - 2  -Ni  tr  ophe  no  1 

3600 

u 

1 05-67-9 - 2  r  4-Dimethylphenol 

3600 

u 

111  91  1 —  bis(2-chloroethoxy)methane 

3600 

u 

1  on- ft  7 -9 - 2 . 4-DichloroDhenol 

3600 

u 

- 1, 2  r  4-Trichlorobenzene  1 

3600 

u 

Q 1  -9  0-8 - Naphthalene 

16000 

1 06-47-8 - 4-Chloroaniline 

3600 

u 

ft  7 -6  ft-8 - Hexachlorobutadiene 

3600 

u 

c;q  „5  0-7 - 4 -chloro-3 -methylphenol 

3600 

u 

qi  -.67-6 - 2-jfethvlnaDhthalene 

3700  . 

77-47-4 - Hexachlorocvclopentadiene 

3600 

u 

p  ft -06 -9 - 2  -  4 . 6-Trichlorophenol 

3600 

u 

0  6-05-4 _ 2  -  4 , 5-Trichlorophenol 

8700 

u 

0 1  -6  ft -7 - 2-chloronaphthalene 

3600 

u 

flR_74-4 - 2-Nitroaniline 

8700 

u 

171-11  -7 - Dime  thvlphthal  ate 

3600 

u 

9  0  ft  -9  6-8 - ^Acenaphthylene 

1800 

J 

finf;-2n-7 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

3600 

u 

Q  0  -0  Q  -9 - 3  -Nitr  oaniline 

8700 

u 

- Acenachthene 

5300 

/ 


0000113 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMJVOIiATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9320415 

Lab  code :  NYTEST  Case  No . :  18232  SAS  No . :  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-6B1 


SDG  NO. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  10.8 

CAS  NO.  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  1823213 
Lab  File  ID:  F7226 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  10.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


51-28-5 - 2^  4~Dinitrophenol 

8700 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

8700 

u 

132-64-9 - Dibenzofuran 

4400 

12 1-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

3600 

u 

04-55^2 - Diethylphthalate 

3600 

u 

7005-72-3 - 4 -Chlorophenyl-phe  ny  lether _ 

3600 

u 

86-73-7 - Fluorene 

6400 

100-01-6 - 4  -Nitr  oaniline 

8700 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-inethylphenol _ 

8700 

u 

86-30-6 - ^N-Nitroscxiiphenylajnine  (1) _ 

3600 

u 

101-55-3 - 4-Eranophenvl-phenYlether 

3600 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

3600 

u 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

8700 

u 

85-01-8 - Phenanthr  ene 

21000 

120-12-7 - ^Anthracene 

8200 

86-74-8 - Carbazole 

2100 

J 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

3600 

u 

2  0  6-44-0 - Fluoranthene 

17000 

129-00-0 - Pvxene 

18000 

85-6  8-7 - Butylbenzylphthalate 

3600 

u 

91-94-1 - 3 , 3’'^ichlorobenzidine 

3600 

u 

56-5 5-3 - Benz  o  { a )  anthracene 

4900 

218-01-9 - Chrysene 

-'••  •  5000  . 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 1 

390 

BJ 

117-84-0 - Di-n-<xrtvlphthalate 

3600 

u 

205-99-2 - Benzo(b)  fluoranthene 

2700 

J 

207-08-9 - Benzo  ( k )  fluoranthene 

2800 

J 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

4100 

193-39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3-cd)  pyrene 

2200 

J 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

390 

J 

191-24-2 - Benzo  ( q ,  h ,  i )  pery  lene 

1900 

J 

00C0134 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  EN^7  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-6B1 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix :  (soil /water )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 8  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Clecinup:  (Y/N)  Y _  pH:  10.8 


Lab  Sanple  ID:  1823213 
Lab  File  ID:  F7226 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed ;  09/29/93 

Dilution  Factor:  10»0 


Number  TICs  found;  18 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.65 

14000 

JAB 

2. 

UNKNOWN  AROMATIC 

15.19 

1300 

J 

3. 

DIMETHTL  NAPHTHALENE  ISOMER 

15.58 

980 

J 

4. 

DIMETHYL  NAPHTHALENE  ISCMER 

15.80 

2200 

J 

5. 

UNKNOWN 

19.23 

1000 

J 

6. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.33 

1700 

J 

7. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.43 

2800 

J 

8. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.51 

3000 

J 

9. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.68 

1600 

J 

10. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.82 

2100 

J 

11. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

19.88 

3200  ' 

J 

12. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

22.07 

1100 

J 

13. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

24.45 

5900 

J 

14. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

25.08 

3700 

J 

15. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

25.25 

3200 

J 

16. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

25.35 

1500 

J 

17. 

UNKNOWN 

ALKANE 

26.15 

1400 

J 

18. 

UNKNOWN 

AROMATIC 

26.82 

1300 

J 

0000115 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATrLE  ORGAICTCS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


3-6B2 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Voluire:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  _  5_. 2 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sairole  ID:  1823214 
Lab  File  ID:  F7227 

Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted;  09/22/93 
Date  Analyzed :  09/29/93 

Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

350 

U 

111-44-4 - bis  ( 2  -Chloroethyl )  Ether 

350 

u 

95-57-8 - 2 -Chlorophenol 

350 

u 

541-73-1 - 1,3 -Dichlorobenzene 

350 

u 

106-46-7 - 1,4  -Dichlorobe  nz  ene 

350 

u 

95-50-1 - 1 , 2 -Dichlorobenzene 

350 

u 

95-48-7 - 2 -Methylphenol 

350 

u 

108-60-1 - 2,2'-oxybis  ( l-Chloropropane)_ 

350 

u 

106-44-5 - 4 -Methylphenol 

350 

u 

621-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

350 

u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

350 

u 

98-9  5-3 - Nitrobenzene 

350 

u 

78-59-1 - Isophorone 

350 

u 

88-75-5 - 2-Nitrophenol 

350 

u 

105-67-9 - 2, 4-Dimethylphenol 

350 

u 

111-91-1 - bis  ( 2-Chloroethoxy  )methane _ 

350 

u 

120-83-2 - 2 , 4-Dichlorophenol 

350 

u 

120-82-1 - 1,2, 4 -Trichlorobenzene 

350 

u 

91-2  0-3 - —Naphthalene 

350 

u 

106-47-8 - 4-Chloroaniline 

350 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

350 

u 

59  -,5  0-7 - 4  -chloro-3  -methylphenol 

.  ..  .  350 

u 

91-57-6 - 2-Methylnaphthalene 

350  ' 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

350 

u 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorophenol 

350 

u 

95^9  5_4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol 

840 

u 

91  ...5  8 -7 - 2-ChloronaphthaLlene 

350 

u 

88-74-4 - 2 -Nitroaniline 

840 

u 

131-11-3 - Diirethylphthalate 

350 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

350 

u 

606-20-2 - 2 , 6 -Dinitrotoluene 

350 

u 

99-09-2 - 3-Nitrociniline 

840 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

350 

u 

0000116 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.:  _ 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  {g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted;  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


SDG  No, : 


Lab  Sairple  ID:  1823214 
Lab  File  ID:  F7227 


Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5^2 

CAS  NO.  COMPOUND 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


51-2  8-5 - 2 , 4-Dinitrophenol 

840 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

840 

U 

132-64-9 - Dibenzofuran 

350 

u 

121-14-2 - 2, 4-Dinitrotoluene 

350 

u 

84-66-2 - Diethylphthalate 

350 

u 

7005-72 -3 - 4 -Chlorophenyl-pheny  letter 

350 

u 

86-73-7 - Fluor  ene 

350 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

840 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-irethylphenol _ 

840 

u 

86-30-6 - N-Nitxosodipheny lamina  (1) _ 

350 

u 

101-55-3 - 4  -BrcxDOphenyl-phenylether 

350 

u 

118-7  4-1 - Hexachlorobenzene 

350 

u 

37  _8  6-5 - Pentachlorophenol 

840 

u 

85-01-8 - Phenanthrene 

350 

u 

120-12-7 - Anthracene 

350 

u 

86-74-8 - Carbazole 

350 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

350 

u 

206-44-0 - Fluoranthe  ne 

350 

u 

129-00-0 - pyrene 

350 

u 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

350 

u 

91-94-1 - 3 , 3 ' -Dichlorobenzidine 

350 

u 

56-55-3 - Be  nzo(  a)  anthracene 

,  .  350 

u 

218-01-9 - Chrysene 

•350 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethylhexyl  )phthalate 

71 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

350 

u 

205-99-2 - Benz  o  ( b )  fluoranthene 

350 

u 

207-08-9 - Benzo(k)  fluoranthene 

350 

u 

50-32-8 - Benzo{  a)  pyrene 

350 

u 

19  3-39  -5 - Indeno  (1,2,3  -cd)  pyrene 

350 

u 

53-7  0-3 - Dibenz  ( a ,  h )  anthracene 

350 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( q,  h,  i)  perylene 

350 

u 

0000117 


FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEHXVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
tentatively  identified  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-6B2 


Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  18232  SAS  No . : 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 5  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.2 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823214 
Lab  File  ID:  F7227 

Date  Received;  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  __3  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.69 

6600 

JAB 

2- 

UNKNOWN 

17.98 

120 

JB 

3. 

UNKNOWN  ACID 

21.95 

110 

J 

0000118 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3~6B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232__  SAS  No.: 
Matri_5c:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30._0  (g/mL)  G - 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  _(uL) 

Injection  Volume:  2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_  5.,8 


9320415  _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sanple  ID:  1823215 

Lab  File  ID:  F7228  _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


108-95-2 - Phenol 

340 

U 

111-44  -4 - bis  ( 2-Chloroethy  1 )  Ether 

340 

U 

q  q  -.c:  7  ~  R - 2  -chlorophenol 

340 

U 

q/n~7  2-.i - 1 . 3~Dichlorobenzene 

340 

U 

1  n#>-4q-7 - 1^  4-Dichlorobenzene 

340 

U 

Q  q_q  1 - 1  2 -Dichlorobenzene 

340 

U 

Q  ^  R  -7 - 2  -Methy  Iphenol 

340 

U 

108-60-1 - 2,2 '  -oxybis  { l-Chloropropane)_ 

340 

U 

T  06-44-'^ - 4 -Msthy Iphenol 

340 

u 

621-64-7 - ^N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

340 

u 

^7_77_'l - Hexachloroethane 

340 

u 

q  R_q  - Nitrobenzene 

340 

u 

7R_qq-i - Isophorone 

340 

u 

R  R  -7  q  q  ~2  -Nitr ophenol 

340 

u 

1  nq-q7-R - 2 . 4-Diinethvlphenol 

340 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)iiie  thane _ 

340 

u 

1 9n-R2-2 - 2  f.  4-Dichlorophenol 

340 

u 

1 9(1-39-1 - 1,2 , 4 -Trichlorobenzene 

340 

u 

Q 1  -2  n  -3 - Naphthalene 

340 

u 

1  n#;_A7-fl - 4-chloroaniline 

340 

u 

fl7  -q  R-3 - Hexachlorobutadiene 

340 

u 

qq  _q  n-7 - 4  -chloro-3  -methylphenol 

340 

u 

qi  -q7~q - 2-Methvlnaphthalene 

''  '■  340  . 

u 

■jt-ai-a. - Hexachlorocvclopentadiene 

340 

u 

R  R  «n  q  -2 - 2  ^4,6  -Trichlorophenol 

340 

u 

qq  qq-4-  -  2,4^5 -Tr ichlor opheno 1 

820 

u 

qi^qR  7  -  -2-chloronaphthalene 

340 

u 

R  R  -7  4  -4 - 2-NitrocLniline 

820 

u 

m  -1 1  ~3 - Dime  thvlphthal  ate 

340 

u 

2  n  R  -R  fi  -8 - ^Acenaphthylene 

340 

u 

qnq-2n-2 - 2 . 6-Dinitrotoluene 

340 

u 

q  q  „o  9  -2 - 3  -Nitr  oaniline 

820 

u 

81-82-9 - ^Acenarhthene 

340 

u 

ra  j 

FORM  I  SV-1  3/90 


0000119 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-6B3 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232  SAS  No.;  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOU  Lab  Sanple  ID:  1823215 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID;  F7228 _ 

Level:  (low/msd)  LOW  Date  Received:  09/20/93 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _  Date  Extracted:  09/22/93 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL)  Date  Analyzed:  09/29/93 

Injection  Volume:  2.0(uL)  Dilution  Factor:  1-0 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.8 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


0000120 


51-28-5 - 2 . 4-Dinitrophenol 

820 

U 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

820 

u 

132-64-9 - Dibenz  of  ur  an 

340 

u 

121-14-2 - 2 , 4-Diiiitrotoluene 

340 

u 

84-66 -2 - Diethylpht  halate 

340 

u 

7005-72-3 - 4-Chlorophenvl-phenylether 

340 

u 

86-73-7 - Fluorene 

340 

u 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

820 

u 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-msthylphenol _ 

820 

u 

86-30-6 - N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

340 

u 

101-55-3 - 4-Brcroophenvl-phenylether 

340 

u 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

340 

u 

87-86  -5 - Pentachlorophenol 

820 

u 

85-0 1-8 - Phenanthrene 

340 

u 

12  0-12  -7 - ^Anthracene 

340 

u 

86-74-8 - Carbazole 

340 

u 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

340 

u 

206-44-0 - Fluoranthene 

340 

u 

129-00-0 - Pyrene 

340 

u 

85_5  8-7 - Butylbenzylphthalate 

340 

u 

91-94-1 - 3, 3  '-Dichlorobenzidine 

340 

u 

55^55  -3 - Benzo  ( a )  anthracene 

340 

u 

218-01-9 - Chrysene 

'  .340. 

u 

117-81-7 - bis  ( 2-Ethvlhexyl )  phthalate 

130 

BJ 

117-84-0 - Di-n-octy  Iphthalate 

340 

u 

205-99-2 - Benzo  ( b )  fluoranthene 

340 

u 

207-08-9 - Benzo  ( k )  f  luoranthene 

340 

u 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

340 

u 

193-39  -5 - Indeno  (1,2, 3 -cd)  pyrene 

340 

u 

53-70-3 - Dibenz  ( a,  h)  anthracene 

340 

u 

19 1-24-2 - Benzo  ( q,  h ,  i )  peiryl^ne 

340 

u 

FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  18232 


Contract:  9320415 
SAS  No . :  _ 


3-6B3 


SDG  No. : 


Matrix :  ( soii/water )  SOIL 

Sanple  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _ 3  decanted:  (Y/N)  N _ 

Concentrated  Extract  Volume:  500.0  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2.0(uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.8 


Lab  Sample  ID;  1823215 
Lab  File  ID:  F7228 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  09/29/93 
Dilution  Factor:  _ 1.0 


Number  TICs  found:  _ 4 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


CAS  NUMBER 

COMPOUND  NAME 

RT 

EST.  CONC. 

Q 

1. 

UNKNOWN 

5.70 

6000 

JAB 

2. 

UNKNOWN 

23.77 

140 

J 

3. 

UNKNOWN  ACID 

26.19 

140 

J 

4. 

UNKNOWN 

32.03 

140 

J 

0000121 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  20707 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  10QQ_  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 

Injection  Volume:  2.0 (uL)  . 

GPC  Cleanup :  (Y/N)  N _  pH:  6  ._0 

CAS  NO.  COMPOUND 


I  01-MWl  I 

Contract:  9420972  _ _  j _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  2070701._ 

Lab  File  ID:  F0498 

j  ^ 

Date  Received :  05/>e/94 

Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
.Dilution  Factor :  _ 1  ♦  Q 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2--- 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7 - 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5 - 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98- 95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9--- 

111-91-1 - 

120-83-2 - 

120-82-1--- 
91-20-3 - 

106- 47-8 - 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3 - 

208-96-8 - 

606-20-2 - 

99- 09-2 - 

83-32-9 - 


--Phenol  1 
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|U 

--bis (2-Chloroethvl) Ether  j 
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ju 

- - 2 - Chloronhenol  1 
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- - 1 . 4 -Dichlorobenzene  I 
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- - 1 -  2 -Dichlorobenzene  1 
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--2,2'- oxybi s ( 1 - Chloropropane ) _ | 

10 

ju 

- - 4 - Me thvlohenol  1 

10 

ju 

- -N-Ni troso -di -n^propylamine  | 

10 

ju 

--Hexachloroethane  .  .  1... 

_ _  10 

ju 

--Nitrobenzene  1 

10 

ju 
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FORM  I  SV-1 


0000042 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ERA  SAMPLE  NO. 


01-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 


Injection  Volume: 


2.0 (uL) 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  2070701 
Lab  File  ID:  F0498 

Date  Received: 


Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ 1«_0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28-5 - 2 , 4-Dinit rophenol _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol _ 

132-64-9 - Dibenzof  uran _ 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethylphthalate _ 

7005-72-3 - 4  -  Chi  or  opheny  1  -  phenyl  ether 

86-73-7 - Fluorene _ 

100- 01-6 - 4  -Ni  t  r  oani  1  ine _ 

534-52-1 - 4, 6-Din  it  ro -2  -methylphenol_ 

86- 30-6 - N-Ni trosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

101- 55-3 - 4  -  B  r  omopheny  1  -  phenyl  e  t  he  r_ 

118-74-1 - Hexa  chlorobenzene _ 

87- 86-5 - Pent  achlorophenol _ 

85- 01-8 - Phenanthr  ene _ 

120-12-7 - Anthracene _ 

86- 74-8 - Carbazole  _ 

84- 74-2 - Di-n-Butylphthalate _ 

206- 44-0 - Fluoranthene _ 

12  9-00-0 - Pyrene_ _ 

85- 68-7 - Butylbenzylphthala  te _ 

91-94-1 - 3 , 3  '  -Dichlorobenzidine _ 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene _ 

117-81-7 - bis(2  -  E  thylhexyl )  phthalat  e 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene _ 

207- 08-9 - Benzo{k)f  luor  ant  hene _ 

50-32-8 - Benzo  ( a )  pyrene _ 

193-39-5 - Indeno  { 1 , 2 , 3 - cd)  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene _ 

191-24-2 - Benzo  (g,h,  i)perylene _ 
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FORM  I  SV-2 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N 

Number  TICs  found: 


j  01-MWl  I 

Contract :  9420972 _  j _ _ _ 1 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ 

Lab  Sample  ID:  2070701 _ 

Lab  File  ID:  F0498 _ 

Date  Received:  05 

Date  Extracted:  05/19/94 

Date  Analyzed:  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ 1  ■  0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


pH:  6.0 


CAS  NUMBER 

1. 

2. 


COMPOUND  NAME 


UNKNOWN 

UNKNOWN 


RT 

7.50 

7.62 


EST.  CONC. 

2 

4 


0000044 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


I  01-MW2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No . :  20707 
Matrix:  (soil/water)  WATER  . 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  100,0 - 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  _ 

CAS  NO .  COMPOUND 


Contract :  9420972  1 _ _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  - 

Lab  Sample  ID:  2072801 - 

_  Lab  File  ID:  F0493 _ 

Date  Received:  05/18/94 

_  Date  Extracted:  05/19/94 

_(uL)  Date  Analyzed;  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ 1 • 0 

6.0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2--- 

111-44-4 - 

95-57-8 - 

541-73-1 - 

106-46-7--- 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1 - 

106-44-5--- 

621-64-7 - 

67-72-1 - 

98-95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9--- 

111-91-1--- 
120-83-2--- 
120-82-1--- 
91-20-3 - 

106- 47-8--- 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4 - 

91-58-7 - 

88-74-4 - 

131-11-3-- 

208-96-8-- 

606-20-2-- 

99-09-2 - 

83-32-9 - 


- Phenol _ _ _ _ I 

- bis  (2-Chloroethyl)  Ether^ _ | 

- 2  -Chlorophenol _ 1 

- 1,3  -Dichlorobenzene_ _ I 

- 1, 4-Dichlorobenzene^ _ _1 

- 1,2  -Dichlorobenzene _ _  | 

- 2  -Methylphenol^ _ _  I 

- 2,2' -oxybis (l-Chloropropane)_l 

- 4  -Methylphenol _ _ _ I 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 1 

- Hexachloroe  thane _  — .  I 

- Nitrobenzene _ I 

- Isophorone  _ _  1 

- 2  -Nitrophenol_ _ _  I 

- 2,4  -Dimethylphenol _ _  1 

- bis (2-Chloroethoxy)methane _ j 

- 2 , 4  -Dichlorophenol _ _  | 

- 1,2, 4  -  Trichlorobenzene _ 1 

- Naphthalene_ _ _  I 

- 4  -Chloroanil  ine _ _  I 

- Hexachlorobutadiene _ I 

- 4  -  Chloro  -  3  -  methylphenol _ | 

- 2  -Methylnaphthalene _ _  1 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 1 

- 2,4, 6  -Trichlorophenol _ 1 

- 2,4, 5-Trichlorophenol_ _ | 

- 2-Chloronaphthalene _ _  | 

- 2  -Nitroaniline _ 1 

- Dimethylphthalate _ _ _ 1 

- Acenaphthylene _ 1 

- 2, 6-Dinitrotoluene^ _ I 

- 3  -Nitroaniline _ _ _ I 

- Acenaphthene _ _ _ 
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1)1300045 

3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


I  01-MW2 


Lab  Code  :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  ; 


SDG  No . : 


Matrix:  { soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2072801  _ 

Lab  File  ID:  F0493  _ 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ 1-0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/I^ 


Q 


51-28-5 - 2 , 4-Dinitrophenol  _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol _ 

132-64-9 - Dibenzofuran _ 

121-14-2 - 2, 4 -Dini trotoluene _ _ 

84- 66-2 - Diethylphthalate _ _ 

7005-72-3 - 4- Chlorophenyl -phenyle ther _ 

86-73-7 - Fluorene  . 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ 

534-52-1 - 4, 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

86- 30-6 - N-Nitrosodiphenyl amine  ( 1 ) _ 

101- 55-3 - 4  -  Bromophenyl  -  phenyle  ther _ 

118-74-1 - Hexachl  or  oben  z  ene _ 

87- 86-5 - Pent  achlorophenol _ _ 

85- 01-8 - Phenant  hrene^ _ _ 

120-12-7 - Anthracene  _ _ 

86- 74-8 - Carbazole  _ 

84- 74-2 - Di  -n-  Butylphthalate _ _ 

206- 44-0 - Fluoranthene  _ _ 

129-00-0 - Pyr  ene_ _ _ _ _ 

85- 68-7 - Butylbenzylphthalat  e _ _ 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine _ 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ _ 

218-01-9 - Chry  s  ene_ _ _ _ 

117-81-7 - bis  ( 2 -Ethylhexyl ) phthalate _ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo{b)f  luoranthene_ _ 

207- 08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene  _ 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene _ _ _ 

193_39-5 - Indeno  ( 1 , 2 , 3 - cd)  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene^ _ 

191-24-2 - Benzo(g,h,  i)perylene_ _ 
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FORM  I  SV-2 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  AN7UJYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  01~MW2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _  1 _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.  :  20707  SAS  No.  :  _  SDG  No.  :  - 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol :  1000  _  (g/niL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 

In j  action  Volume :  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 , 0 

CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _ 0  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 

I  ^  ^  i  ^  I 

CAS  NtJMBER  COMPOUND  NAME  I  RT  |  EST .  CONC .  1  Q  j 

'  ‘  .III 


Lab  Sample  ID:  2072801  * 

Lab  File  ID:  F0493  _ 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0. 


0000047 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


1  02-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  .  SAS  No .  : 
Matrix:  (soil /water)  WATER  . 

Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML _ 

Level:  (low/med)  LOW 


9420972 


_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sample  ID:  2070702 
Lab  File  ID:  F0499 


Date  Received: 


Q5/>S/9 


%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  __(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Extracted:  05/19/ 94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ 1 »  0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2«- 

111-44-4-- 

95-57-8 - 

541-73-1-- 
106-46-7-- 
95-50-1--- 
95-48-7--- 
108-60-1-- 
106-44-5-- 
621-64-7-- 
67-72-1 - 

98- 95-3 - 

78-59-1 - 

88-75-5 - 

105- 67-9-- 
111-91-1-- 
120-83-2-- 
120-82-1-- 
91-20-3--- 

106- 47-8-- 

87- 68-3--- 
59-50-7--- 

91-57-6 - 

77-47-4 - 

88- 06-2--- 

95-95-4 - 

91-58-7--- 

88-74-4 - 

131-11-3-- 

208-96-8-- 

606-20-2-- 

99- 09-2 - 

83-32-9 - 


- Phenol^ _ _ _ 

- bis  (2-Chloroethyl)  Ether _ 

- 2  -  Chlorophenol _  _ 

- 1^3 -Dichlorobenzene _ 

- 1 , 4 -Dichlorobenzene _ 

- 1,2  -Dichlorobenzene _ _ 

- 2  -Methylphenol _ _ _ 

- 2,2' -oxybis (1-Chloropropane) _ 

- 4  -Methylphenol _ _ _ 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

- Hexachloroethane _ 

- Nitrobenz  ene_ _ _ 

- Isophorone _ _ 

- 2 -Nitrophenol  _ 

- 2 , 4 -Dimethylphenol _ _ 

- bis (2-Chloroethoxy) methane _ 

- 2,4  -Dichlorophenol _ _ 

- 1^2, 4 -Trichlorobenzene _ 

- Naphtha  1  ene_ _ _ 

- 4  -  chloroanil  ine _ _ 

- Hexachlorobutadiene _ _ 

- 4 - Chlor o - 3 - methylphenol _ 

- 2  -  Me  thy  Inaphtha  1  ene _ _ 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 

- 2,4 , 6-Trichlorophenol_ _ 

- 2,4, 5-Trichlorophenol _ 

- 2  - Chloronaphthalene  _ 

- 2  -Ni  troaniline_ _ _ _ 

- Dimethylphthalate^ _ _ _ 

- Acenaphthylene  _ _ _ 

- 2 , 6-Dinitrotoluene _ 

- 3  -  Ni  t  roani  1  ine _ _ _ 

- Acenaphthene _ _ _ 
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FORM  I  SV-1 


(JUU00'48~^/9o 


EPA  SAMPLE  NO. 


1C 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


02-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 -  | - 

Lab  code:  NYTEST  Case  No.:  2  070„7_  SAS  No.:  -  SDG  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000-  (g/mL)  ML — 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  - 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 - (viL) 


Lab  Sample  ID:  2070702_ 
Lab  File  ID:  F0499 _ 


Date  Received: 


Injection  Volume: 


2.0 (uL) 


Date  Extracted:  05/l9/_M 
Date  Analyzed:  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ ljuQ 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  S 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(uq/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28-5 - 2, 4-Dinitrophenol _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol^ _ _ _ 

132-64-9 - Dibenzof  uran_ _ _ _ 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene__ _ _ _ 

84- 66-2 - Diethylphthalate _ _ _ 

7005-72-3 . 4 -Chlorophenyl-phenylether - 

86-73-7 - Fluor  ene^ _ _ _ _ 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ _ 

534-52-1 . --4,6 -Dinitro- 2 -methylphenol _ 

86-3  0-6- . . N-Nitrosodiphenylamine  (1) _ 

101- 55-3 - 4  -Bromophenyl  -phenylether _ 

118-74-1 - Hexachlorobenzene^ _ 

g7_86-5 - Pentachlorophenol _ 

85- 01-8 - Phenanthrene_ _ _ _ 

120-12-7 - Anthracene^ _ _ _ 

86- 74-8 - Carbazole  - - - 

84- 74-2 - Di-n  -  Buty  Iphthal  a  t  e _ _ 

206- 44-0 - Fluoranthene_ - - - 

12  9-00-0 . Pyrene _ _ _ 

85- 68-7 - Butylbenzylphthalate _ _ — 

91-94-1 _ 3/3'  -Dichlorobenzidine _ 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ _ — 

218-01-9 - Chrysene - - - - - 

117-81-7 - his  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene  _ 

207- 08-9 - Benzo  (k)  f luoranthene___ - 

50-32-8 - Benzo  (a)pyrene _ _ _ 

193-39-5 - Indeno  (1 , 2 , 3 - cd) pyrene - 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene_ - 

191-24-2 . Benzo  (g,  h,  i)  perylene^ _ 
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|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

_l_ 

FORM  I  SV-2 


(.)000049 


3/90 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  02-MWl 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 


Matrix:  (soil /water) 

WATER 

Lab  Sample  ID: 

2070702 

Sample  wt/vol: 

1000  (cr/mL)  ML 

Lab  File  ID: 

F0499 

Level:  (low/med) 

LOW 

Date  Received: 

1  f 

%  Moisture: 

decanted:  (Y/N)  _ 

Date  Extracted: 

05/19/94 

Concentrated  Extract 

Volume:  1000  (uL) 

Date  Analyzed: 

05/26/94 

Injection  Volume:  _ 

2 . 0 (uL) 

Dilution  Factor: 

:  1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 

N  pH:  6.0 

Number  TICs  foimd:  20 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 

. 

1 

1  COMPOUND  NAME 

1 

1  1 

1  RT  1  EST.  CONC. 

1  1 

1 

1  Q 

1- 

1 

IUNKNOWN 

[  5.86  [ 

25 

1  J 

2. 

1  UNKNOWN 

1  7.48  1 

4 

1  J 

3. 

1  UNKNOWN 

j  7.63  j 

7 

1  J 

4  . 

IUNKNOWN 

1  9.49  1 

11 

1  J 

5. 

[UNKNOWN 

j  10.46  1 

3 

1  J 

6. 

[UNKNOWN  AROMATIC 

1  10.95  j 

4 

|J 

7. 

[UNKNOWN 

j  12.35  j 

6 

1  J 

8. 

[UNKNOWN  HYDROCARBON 

j  12.61  j 

20 

1  J 

9. 

[UNKNOWN 

1  12.79  [ 

3 

1  J 

10. 

[UNKNOWN 

1  12.87  1 

5 

1  J 

11. 

[UNKNOWN 

j  13.26  1 

3 

1  J 

12  . 

[UNKNOWN 

j  13.74  j 

5 

1  J 

13  . 

[UNKNOWN 

j  13.85  1 

8 

1  J 

14  . 

[UNKNOWN 

j  14.19  1 

9 

1  J 

15. 

[UNKNOWN 

1  15.93  j 

2 

1  J 

16  . 

[UNKNOWN  HYDROCARBON 

j  20.94  j 

3 

1  J 

17. 

[UNKNOWN 

j  21.55  j 

3 

1  J 

18  . 

[UNKNOWN  IIYDROCARBON 

j  22.38  1 

4 

1  J 

19. 

[UNKNOWN  HYDROCARBON 

j  23.35  j 

5 

1  J 

20. 

[UNKNOWN 

j  23.55  j 

4 

i  J 

0000050 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  02-MW2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _  I 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture;  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 _ (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  2072802 
Lab  File  ID:  F0494 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed :  05/26/94 

Dilution  Factor:  _ 1 . 0 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


108-95-2--- 

1 

- Phenol  1 

10 

1 

|u 

111-44-4--- 

- bis (2-Chloroethyl) Ether  1 

10 

ju 

95-57-8 - 

- 2-Chlorophenol  j 

10 

iu 

541-73-1--- 

- 1, 3 -Dichlorobenzene  | 

10 

u 

106-46-7--- 

- 1, 4 -Dichlorobenzene  j 

10 

u 

95-50-1 - 

- 1 , 2 -Dichlorobenzene  | 

10 

u 

95-48-7 - 

- 2 -Methylphenol  j 

10 

u 

108-60-1 - 

10 

iu 

106-44-5 - 

10 

u 

621-64-7 - 

- - -N-Nitroso-di-n-propylamine  | 

10 

u 

67-72-1 - 

- Hexachloroethane  | 

10 

u 

98-95-3 - 

- Nitrobenzene  j 

10 

|u 

78-59-1 - 

- Isophorone  | 

10 

|u 

88-75-5 - 

- 2-Nitrophenol  j 

10 

u 

105-67-9 - 

- 2 , 4-Dimethylphenol  | 

10 

iu 

111-91-1 - 

- bis (2-Chloroethoxy) methane  j 

10 

Iu 

120-83-2 - 

- 2 , 4-Dichlorophenol  | 

10 

u 

120-82-1 - 

- 1,2,4- Trichlorobenzene  j 

10 

u 

91-20-3 - 

- Naphthalene  j 

10 

u 

106-47-8 - 

- 4-Chloroaniline  I 

10 

u 

87-68-3 - 

- Hexachlorobutadiene  j 

10 

u 

59-50-7 - 

10 

iu 

91-57-6 - 

- 2-Methylnaphthalene  | 

10 

iu 

77-47-4 - 

- Hexachlorocyclopentadiene  | 

10 

iu 

88-06-2 - 

- 2,4, 6-Trichlorophenol  | 

10 

iu 

95-95-4 - 

- 2,4, 5-Trichlorophenol  | 

25 

iu 

91-58-7 - 

- 2 - Chloronaphthal ene  | 

10 

|u 

88-74-4 - 

- 2-Nitroaniline  j 

25 

u 

131-11-3 - 

- Dimethylphthalate  | 

10 

ju 

208-96-8 - 

- Acenaphthylene  | 

10 

iu 

606-20-2 - 

- 2 , 6-Dinitrotoluene  I 

10 

iu 

99-09-2 - 

- 3-Nitroaniline  | 

25 

u 

83-32-9 - 

10 

iu 

1 

FORM  I  SV-1 


UOOOOSF  3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


02-MW2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9420972 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume;  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  2072802 
Lab  File  ID:  F0494 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ _  l.C 


CAS  NO. 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3 - 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3-  —  -- 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


- 2 , 4-Dinitrophenol _ 

- 4 -Ni t rophenol _ 

- Dibenzofuran _ 

- 2 , 4-Dinitrotoluene _ 

- Diethylphthalate _ 

- 4 - Chlorophenyl - phenyl e the r^ 

- Fluorene _ 

- 4-Nitroaniline _ 

- 4,6 - Dini t  r o - 2 - me  t hy Ipheno 1_ 

- N-Ni t rosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

- 4 -Bromophenyl -phenyl ether _ 

- Hexachlorobenzene _ 

- Pentachlorophenol _ 

- Phenanthr ene _ 

- Anthracene _ 

- Carbazole _ 

- Di-n-Butylphthalate _ 

- Fluoranthene _ _ 

- Pyrene _ 

- Butylbenzylphthalate _ 

- 3,3' -Dichlorobenzidine _ 

- Benzo (a) anthracene _ 

- Chrysene _ 

- bis (2-Ethylhexyl) phthalate^ 

- Di-n-octylphthalate _ 

- Benzo (b) fluoranthene _ 

- Benzo (k) fluoranthene _ 

- Benzo (a) pyrene _ 

- Indeno ( 1 , 2 , 3 - cd ) pyrene _ 

- Dibenz (a, h) anthracene _ 

- Benzo (g, h, i) perylene _ 


25 

|U 

25 

|n 

10 

|u 

10 

ju 

10 

iu 

10 

ju 

10 

|u 

25 

ju 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

25 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

|u 

10 

|u 

10 

10 

|u 

10 

iu 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

u 

0000052 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract :  9420972 


02-MW2 


Lab  Code  :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  ; 
Matrix:  (soil/water)  WATER  ] 


SDG  No. 


Sample  wt/vol: 


-1000  (g/mL)  MI^ 


Le ve 1 :  ( 1 ow/med )  LOW 


%  Moisture: 


decanted:  (Y/N)  _ 


Lab  Sample  ID:  2072802 
Lab  File  ID:  F0494 

Date  Received :  05/18/94 

Date  Extracted:  05/19/94 


Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  05/26/94 


Injection  Volume: 


2 . 0  (uL) 


Dilution  Factor: 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


pH:  6.0 


Number  TICs  found:  _ 3 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


CAS  NUMBER 


COMPOUND  NAME 


[UNKNOWN 

[unknown 

UNKNOWN 


EST.  CONC. 


14.18 


000005 


FORM  1  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


03-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9420972 -  | - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  - -  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  WATER  _ 

Sample  wt/vol:  100Q_  (g/tnL)  ML — 

Level:  (low/med)  LOW  _ 

%  Moisture:  _ _  decanted:  (Y/N)  - 

Concentrated  Extract  Volume:  lOQO - (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070703_ 
Lab  File  ID:  F0524 _ 


Injection  Volume:  _ 2 .0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0, 

CAS  NO .  COMPOUND 


Date  Received:  05/ib^/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/27/9A 
Dilution  Factor:  _ Li.0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


108-95-2--- 

111-44-4-- 

95-57-8 - 

541-73-1-- 

106-46-7-- 

95-50-1 - 

95-48-7 - 

108-60-1-- 

106-44-5-- 

621-64-7-- 

67-72-1--- 

98- 95-3 - 

78-59-1--- 
88-75-5 - 

105- 67-9-- 
111-91-1-- 
120-83-2-- 
120-82-1-- 
91-20-3--- 

106- 47-8-- 

87- 68-3 - 

59-50-7 - 

91-57-6--- 
77-47-4 - 

88- 06-2 - 

95-95-4--- 

91-58-7--- 

88-74-4 - 

131-11-3-- 

208-96-8-- 

606-20-2-- 

99- 09-2 - 

83-32-9 - 


- Phenol; . . . . . 

- bis (2-Chloroethyl) Ether _ 

- 2  -  Chlorophenol _ _ _ 

- 1, 3 -Dichlorobenzene _  __ 

- -Dichlorobenzene _  _ 

- 1 , 2  -Dichlorobenzene _ _ 

- 2 -Me thylphenol _ 

- 2,2' -oxybis (1-Chloropropane) _ 

- 4 -Methvlphenol  _ _ _ 

- N-Nitroso-di-n-propylamine _ 

- Hexachloroet  hane _ 

- Nitrobenzene _ 

- Isophorone _ 

- 2  -Nitrophenol  _ _ _ 

- 2 , 4 -Dime thylphenol _ 

- bis (2-Chloroethoxy)methane _ 

- 2,4  -Dichlorophenol _ _ 

- 1,2 , 4 -Trichlorobenzene _ _ 

- Naphthalene  _  _ . 

- 4-Chloroaniline _ _ 

- Hexachlorobutadiene _ _ 

- 4 - Chi or o - 3 -me thylphenol _ 

- 2-Methylnaphthalene _ 

- Hexachlorocyclopentadiene _ 

- 2,4 , 6-Trichlorophenol__^ _ 

- 2,4, 5-Trichlorophenol^ _ 

- 2 -Chloronaphthalene _ 

- 2  -Nitroanil  ine _ _ _ 

- Dimethylphthalate _ _ _ 

- Ac  enaph  t  hy  1  ene _ _ _ 

- 2, 6-Dinitrotoluene _ 

- 3-Nit  roanil  in  e _ _ _ 

- Acenaphthene _ _ _ 


10 

|U 

1 

10 

iu 

1 

10 

|U 

1 

10 

lu 

1 

10 

|u 

1 

10 

|U 

1 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

10 

iu 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

lu 

6 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

1 J 

V 

10 

lu 

10 

lu 

25 

lu 

10 

lu 

25 

lu 

10 

lu 

9 

lu 

10 

lu 

25 

lu 

10 

lu 

FORM  I  SV-1 


(.1000054 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


03-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  | _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML_ 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume :  1000 _ 


Lab  Sample  ID:  2070703 
Lab  File  ID:  F0524 


Date  Received:  05/1^7  94. 


.(uL) 


Inj  ection  Volume :  _ 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N 


2.0 (uL) 


Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/27/94 
Dilution  Factor;  _ 1 . 0 


pH:  6.0 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or 

ug/Kg) 

UG/L 

51-28--5 - 2, 4 -Dini trophenol 

1 

25 

1 

iu 

100-02-7 - 4-Nitrophenol 

25 

ju 

132-64-9 - Dibenzof  uran 

10 

iu 

121-14-2 - 2 , 4-Dinitrotoluene 

10 

iu 

84-66-2 - Diethylphthalate 

10 

iu 

7005-72-3 - 4  -  Chlorophenyl  -  phenyl  ether 

10 

iu 

86-73-7 - Fluorene 

14 

1 

100-01-6 - 4-Nitroaniline 

25 

|u 

534-52-1 - 4 , 6-Dinitro-2-methylphenol _ 

25 

iu 

86-30-6 - - -N-Ni t rosodiphenylamine  ( 1 ) 

10 

ju 

101-55-3 - 4  -  Br  omophenyl  -  phenyl  ether 

10 

iu 

118-74-1 - Hexachlorobenzene 

10 

iu 

87-86-5 - Pentachlorophenol 

25 

iu 

85-01-8 - Phenant  hrene 

1 

120-12-7 - Anthracene 

6 

1  j 

86-74-8 - Carbazole 

10 

iu 

84-74-2 - Di-n-Butylphthalate 

10 

iu 

206-44-0 - Fluoranthene 

11 

1 

12  9-00-0 - Pyrene 

6 

1  j 

85-68-7 - Butylbenzylphthalate 

10 

iu 

91-94-1 - 3 , 3  '  -Dichlorobenzidine 

10 

iu 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene 

5 

1 J 

218-01-9 - Chry  s  ene 

8 

i  J 

117-81-7 - bis  (2-Ethylhexyl)phthalate _ 

10 

iu 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate 

10 

ju 

2  05-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene 

3 

i  J 

207-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene 

3 

i  J 

50-32-8 - Benzo  (a)  pyrene 

10 

iu 

193-3  9-5 - Indeno  (1, 2 , 3-cd) pyrene 

10 

iu 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene 

10 

iu 

191-24-2 - Benzo(Q,h,  i)perylene 

~  1 

10 

iu 

1 

Q 


■ 


0000055 


FORM  I  SV-2 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


03-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707_ 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL) 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  1000 - 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6._0 


Contract :  9420972  I _ 

SAS  No .  :  _ _  SDG  No .  : 


.  (uL) 


Lab  Sample  ID:  2070703 
Lab  File  ID:  F0524 - 


Date  Received:  05/ 

Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed :  05/27/94 

Dilution  Factor:  _ 1--0 


CONCENTRATION  UNITS: 

Number  TICs  found:  _14  lug/b  or  ug/Kg)  OG/L 


1 

!  CAS  NUMBER 

1 

1  COMPOUND  NAME 

^  i 

1  RT  [  EST.  CONC. 

1 

1  Q 

II 

II 

II 

ti 

II 

II 

II 

ii 

II 

II 

II 

II 

Ii 

II 

II 

II 

il 

II 

11 

ii 

il 

II 

II 

II 

il 

II 

il 

II 

II 

11 

it 

11 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

It 

II 

II 

Ii 

II 

II 

il 

II 

II 

Ii 

II 

II 

Ii 

Ii 

II 

II 

il 

[ - = 

i  ^  • 

IUNKNOWN  AROMATIC 

1  13.77  1 

3 

1  ^ 

1  2 . 

j UNKNOWN 

1  14.74  I 

6 

1 

1  ^  • 

[UNKNOWN 

i  17.82  1 

2 

1  ^ 

4  . 

[unknown  aromatic 

1  18.99  [ 

3 

1  ^ 

5  . 

jtJNKNOWN 

1  21.54  1 

7 

1 

1  ^  • 

[UNKNOWN 

j  22.03  [ 

4 

1  ^ 
i  *r 

7  . 

[UNKNOWN  AROMATIC 

1  23.31  j 

4 

1  ^ 

1  S- 

[UNKNOWN 

1  23.51  j 

6 

\ 

1  T 

1  ^  • 

[unknown  aromatic 

j  24.53  1 

7 

1 

I  10 . 

[UNKNOWN  AROMATIC 

1  24.69  j 

6 

1 

1 

12  . 

[UNKNOWN  AROMATIC 

[unknown  aromatic 

j  25.01  i 
j  25.09  j 

3 

3 

1 

i  J 

13  . 

[UNKNOWN 

1  25.82  1 

2 

1  ^ 

1  • 

[UNKNOWN 

- 

j  26.24  1 

1  1 

4 

1  ^ 

000005G 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


IB 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


03-MW2 


Lab  Name :  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No. :  20707 
Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:.,  (Y/N) 

Concentrated  Extract  Volume:  IQOO 
Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 


Contract:  9420972  | _ 

SAS  No .  :  _  SDG  No .  :  _ _ 

Lab  Sample  ID:  2072803 
_  Lab  File  ID:  F0S22 

Date  Received:  05/18/94 

_  Date  Extracted:  05/19/94 

(uL)  Date  Analyzed:  05/27/94 

Dilution  Factor:  _ i . 0 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 

CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


108-95-2 - Phenol 

1 

1 

10 

1 

u 

111-44-4 . bis  (2-Chloroethyl)  Ether 

10 

|U 

95-57-8 - 2  -  Chlorophenol 

10 

541-73-1 - 1 , 3 -Dichlorobenzene 

10 

|u 

106-46-7 - 1,4-Dichlorobenzene 

10 

u 

95-50-1 - 1,2  -Di  chlorobenzene 

1 

10 

u 

95-48-7 - 2  - Me  thylphenol 

10 

u 

108-60-1 - 2,2'  -oxybis  (1-Chloropropane) 

10 

u 

106-44-5 - 4-Me  thylphenol 

10 

u 

621-64-7 - N-Nitroso-di-n-propylamine 

10 

|u 

67-72-1 - Hexachloroethane 

1 

10 

|U 

98-95-3 - Nitrobenzene 

1 

10 

u 

78-59-1 - Isophorone 

10 

u 

88-75-5 - 2  -Ni  t  rophenol 

10 

u 

105-67-9 - 2,4  -Dimethylphenol 

10 

u 

111-91-1 - bis  (2-Chloroethoxy)  methane 

10 

u 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol 

10 

120-82-1 - 1, 2, 4 -Trichlorobenzene 

j 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene 

5 

1 J 

106-47-8 - 4  -  Chloroanil  ine 

II 

10 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene 

10 

u 

59-50-7 - 4-Chloro-3  -  methylphenol 

10 

u 

91-57-6 - 2  -  Me  t  hy  Inaphthal  ene 

10 

u 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene 

10 

u 

88-06-2 - 2,4, 6-Trichlorophenol 

10 

u 

95-95-4 - 2,4, 5 -Tri chlorophenol 

25 

u 

91-58-7--- . 2- Chloronaphthalene 

10 

u 

88-74-4 - 2-Nitroaniline 

25 

u 

131-11-3 - Dimethylphthalate 

10 

u 

208-96-8 - Acenaphthylene 

5 

J 

606-20-2 - 2 , 6-Dinitrotoluene 

10 

u 

99-09-2 - 3 -Nitroaniline 

J 

25 

u 

83-32-9 - Acenaphthene 

10 

iu 

0000057 


FORM  I  SV-1 


3/90 


1C 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


1  03-MW2  I 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 _  _ I 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.  :  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


Matrix:  (soil/water) 

WATER 

Lab  Sample  ID: 

2072803 

Sample  wt/vol : 

1000  (cr/mL)  ML 

Lab  File  ID: 

F0522 

Level :  { low/med) 

LOW 

Date  Received: 

05/18/94 

%  Moisture: 

decanted:  (Y/N)  _ 

Date  Extracted: 

05/19/94 

Concentrated  Extract 

Volume:  1000  (uL) 

Date  Analyzed: 

05/27/94 

Injection  Volume:  _ 

2 . 0 (uL) 

Dilution  Factor: 

1.0 

GPC  Cleanup:  (Y/N) 

N  dH  :  6 . 0 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO. 

COMPOUND 

fuq/L  or  ua/Ka)  UG/L  Q 

51-28-5 - 2,4  -  Dini  t  rophenol _ 

100-02-7 - 4-Nitrophenol _ 

132-64-9 - Dibenzof  uran _ 

121-14-2 - 2, 4  -Dinitrotoluene _ 

84- 66-2 - Diethylphthalate _ 

7005-72-3 - 4  -Chlorophenyl  -  phenyl  ether 

86-73-7 - Fluorene _ _ 

100- 01-6 - 4-Nitroaniline _ 

534-52-1 - 4,6  -Dinitro-  2  -methylphenol 

86- 30-6 - - N-Ni trosodiphenylamine  ( 1 ) 

101- 55-3 - 4  -  Bromopheny  1  -phenyl  ether_ 

118-74-1 - Hexachlorobenzcne _ 

87- 86-5 - Pentachlorophenol _ 

85- 01-8 - Phenan  t  hrene _ 

120-12-7 - Anthracene _ 

86- 74-8 - Carbazole_ _ 

84- 74-2 - Di  -n-Butylphthalate _ 

206-44-0 - Fluoranthene _ 

129-00-0 - Pyrene _ 

85- 68-7 - Butylbenzy  Iphthala  t  e _ 

91-94-1 - 3,3'  -Dichlorobenzidine _ 

56-55-3 - Benzo  (a)  anthracene _ 

218-01-9 - Chrysene^ _ 

117-81-7 - bis{2  -  Ethylhexyl )  phthalate 

117-84-0 - Di-n-octylphthalate _ 

205-99-2 - Benzo  (b)  fluoranthene _ 

2  07-08-9 - Benzo  (k)  fluoranthene _ 

50-32-8 - Benzo  (a)pyrene _ 

193-39-5 - Indeno  (1, 2 , 3-cd)  pyrene _ 

53-70-3 - Dibenz  (a,h)  anthracene _ 

191-24-2 - Benzo  (g,  h,  i)  perylene _ 


25 

|u 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

|u 

10 

y 

1 J 

25 

|u 

25 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

[u 

25 

ju 

8 

1 J 

3 

1 J 

10 

|u 

10 

ju 

9 

1 J 

5 

1 J 

10 

ju 

10 

ju 

4 

1 J 

7 

1 J 

10 

ju 

10 

ju 

10 

[u 

10 

|u 

10 

ju 

10 

ju 

10 

ju 

10 

u 

0000058 


3/90 


FORM  I  SV-2 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


03-MW2 


SDG  No . : 


Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  6.0 

{ 

Number  TICs  found:  12 


Lab  Sample  ID:  2072803 
Lab  File  ID:  F0522 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/19/94 
Date  Analyzed:  05/27/94 
Dilution  Factor:  _ 1 .  ( 


CONCENTRATION  UNITS  : 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


IB 

SEMIVOIiATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


STATION 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  | _ 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707  SAS  No .  :  _  SDG  No .  : 

Matrix:  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML 

Level:  (low/med)  LOW 

%  Moisture :  _ 


_  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL) 


Injection  Volume: 


2  ■  0  (uL) 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5.0 

CAS  NO .  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  2070707 
Lab  File  ID:  F0501 


Date  Received:  05/ 


i^/94 


Date  Extracted:  -05/19/94 
Date  Analyzed:  05/26 /94 
Dilution  Factor:  _ 1 . 0 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


1  1 

1  108-95-2 - Phenol  j 

10 

1 

iu 

111-44-4 - bis  (2-Chloroethyl)Ether  I 

10 

|u 

95-57-8 - 2  -  Chi  or  ophenol  | 

10 

ju 

541-73-1 - 1, 3 -Dichlorobenzene  I 

10 

u 

106-46-7 - 1, 4 -Dichlorobenzene  j 

10 

u 

95-50-1 - 1, 2 -Dichlorobenzene  | 

10 

ju 

95-48-7 - 2  -Me  thylphenol  1 

10 

ju 

108-60-1 - 2, 2'  -oxybis  (1-Chloropropane) _ | 

10 

ju 

106-44-5 - 4  -Me  thylphenol  | 

10 

ju 

621-64-7 - N-Ni  troso-di  -n -propylamine  | 

10 

ju 

67-72-1 - -Hexachloroe  thane  I 

10 

u 

98-95-3 - Nitrobenzene  j 

10 

u 

78-59-1 - Isophorone  j 

10 

|u 

88-75-5 - 2  -Ni  trophenol  j 

10 

ju 

105-67-9 - 2,4  -Dime  thylphenol  | 

10 

iu 

111-91-1 - bis  (2 -Chloroethoxy) methane  | 

10 

ju 

120-83-2 - 2, 4-Dichlorophenol  1 

10 

ju 

120-82-1 - 1, 2 , 4 -Trichlorobenzene  j 

10 

u 

91-20-3 - Naphthalene  1 

10 

ju 

106-47-8 - 4-Chloroaniline  1 

10 

u 

87-68-3 - Hexachlorobutadiene  j 

10 

ju 

59-50-7 - 4  -  Chloro  -  3  -me  thylphenol  1 

10 

ju 

91-57-6 - 2  -  Me  thylnaphthalene  1 

10 

|U 

77-47-4 - Hexachlorocyclopentadiene  I 

10 

ju 

88-06-2 - 2 , 4 , 6-Trichlorophenol  j 

10 

ju 

95-95-4 - 2 , 4 , 5-Trichlorophenol  j 

25 

ju 

91-58-7 - 2  -  Chi  oronapht  hal  ene  I 

10 

ju 

88-74-4 - 2-Nitroaniline  j 

25 

ju 

131-11-3 - Dimethylphthalate  1 

10 

ju 

208-96-8 - Acenaphthylene  | 

10 

ju 

606-20-2 - 2, 6-Dinitrotoluene  | 

10 

ju 

99-09-2 - 3-Nitroaniline  j 

25 

ju 

83-32-9 - Acenaphthene  j 

10 

ju 

FORM  I  SV-1 


(3000063 


3/90 


SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972, 

Lab  Code :  NYTEST  Case  No .  :  20707_  SAS  No .  :  - 

Matrix:  (soil/water)  WATER^  Lab  Samp, 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  ...  Lab  File 


EPA  SAMPLE  NO. 


STATION 


SDG  No . : 


Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML _ 

Le ve 1 :  { 1 o w/med )  LOW  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  _(uL) 

Injection  Volume:  _ 2 . 0  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0. 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  2070707^ 
Lab  File  ID:  F0501  _ 
Date  Received:  05/1^/94^ 
Date  Extracted:  05/19 /_9_4 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  _ IJ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


51-28-5 - 

100- 02-7 - 

132-64-9 - 

121-14-2 - 

84- 66-2 - 

7005-72-3 - 

86-73-7 - 

100-01-6 - 

534-52-1 - 

86- 30-6 - 

101- 55-3 - 

118-74-1 - 

87- 86-5 - 

85- 01-8 - 

120-12-7 - 

86- 74-8 - 

84- 74-2 - 

206- 44-0 - 

129-00-0 - 

85- 68-7 - 

91-94-1 - 

56-55-3 - 

218-01-9 - 

117-81-7 - 

117-84-0 - 

205-99-2 - 

207- 08-9 - 

50-32-8 - 

193-39-5 - 

53-70-3 - 

191-24-2 - 


- 2 , 4-Dinitrophenol _ 

- 4-Nitrophenol _ _ 

- Dibenzofuran _ 

- 2 , 4-Dinitrotoluene _ 

- Diethylphthalate _ _ 

- 4-Chlorophenyl-phenylether__ 

- Fluorene^ _ 

- 4  -Ni  t  roani  1  ine_ _ 

- 4  ^  6  -Dinitro- 2  -methylphenol__ 

- N-Ni trosodiphenylamine  ( 1 ) _ 

- 4-Bromophenyl-phenylether _ 

- Hexachlor obenz  ene_ _ 

- Pentachlorophenol _ 

- Phenanthrene _ 

- Anthracene _ _ _ 

- Carbazole^ _ _ _ 

- Di-n-Butylphthalate _ 

- - Fluoranthene  _ 

- Pyrene^ _ _ _ 

- Butylbenzylphthalate _ 

- 3^3' -Dichlorobenzidine _ 

- Benzo  (a)  anthracene _ _ 

- Chrysene_ _ 

- bis  (2-Ethylhexyl)phthalate^ 

- Di-n-octylphthalate__ _ 

- Benzo  (b)  fluoranthene _ _ 

- Benzo (k) fluoranthene _ 

- Benzo  (a)  pyrene _ _ _ 

- Indeno ( 1 , 2 , 3  - cd) pyrene _ 

- Dibenz (a, h) anthracene _ 

- Benzo  (g^h,  Dperylene _ 


25 

|U 

25 

|u 

10 

|U 

10 

iu 

10 

|U 

10 

lu 

10 

|U 

25 

|u 

25 

|U 

10 

|U 

10 

|u 

10 

lu 

25 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

|U 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

|U 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

10 

lu 

0000064 


FORM  I  SV-2 


IF 

SEMIVOLATILE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 
TENTATIVELY  IDENTIFIED  COMPOUNDS 


EPA  SAMPLE  NO 


I  STATION 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070707 

Sample  wt/vol :  1000  (g/mL)  ML _  Lab  File  ID:  F0501 

Level:  (low/med) 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ _  Date  Extracted:  05/19/94 

Concentrated  Extract  Volume:  1000  (uL)  Date  Analyzed:  05/26/94 

Injection  Volume:  2 . 0 (uL)  Dilution  Factor:  l.Q 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH:  5 . 0 


Number  TICs  found:  _ 2 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


0000065 


FORM  I  SV-TIC 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  - 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  BG-001-1 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _7 _  decanted:  (Y/H)  N _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONG . 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  ,  ?..5. 


Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 

Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor: 
Sulfur  Cleanup: 


2031613 


04/07/94 
04/12/94 
04/24/94 
1.00 
(Y/N)  Y_ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3--' 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9- 

72-54-8 - 

1031-07-8-- 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5- 

7421-93-4-- 

5103-71-9-- 

5103-74-2-- 

8001-35-2-- 

12674-11-2- 

11104-28-2- 

11141-16-5- 

53469-21-9- 

12672-29-6- 

11097-69-1- 

11096-82-5- 


•alpha-BHC. 

-beta-BHC_ 

delta-BHC 


-gamma-BHC  (Lindane). 

-Heptachlor _ 

-Aldrin _ 


•Heptachlor 

-Endosulfan 

-Dieldrin _ 

-4,4 ' -DDE _ 

-Endrin _ 


epoxide. 
I _ 


-Endosulfan  II. 
■4,4'-DDD_ 


--Endosulfan  sulfate. 
■4,4' -DDT. 


--Methoxychlor _ 

-Endrin  ketone _ 

--Endrin  aldehyde. 
-alpha-Chlordane_ 
--gamma-Chlordane. 
-Toxaphene. 


•Aroclor-1016_ 

- Aroclor-1221_ 

- Aroclor-1232_ 

- Aroclor-1242_ 

- Aroclor-1248_ 

- Aroclor-1254_ 

- Aroclor-1260. 


1 

1.8|U 

1 

1.8|U 

1.8|U 

1.8|U 

1.8|U 

1.8|U 

1.8|U 

1.8|U 

3.5|U 

3.5|U 

3.5|U 

1 

3.5|U 

3.51U 

3.5|U 

3.5|U 

18  |U 

3.5|U 

3.5|U 

1.8|U 

1.8|U 

180  |U 

35  |U 

72  |U 

35  |U 

35  |U 

35  |U 

35  |U 

35  |U 

FORM  I  PEST 


0000103 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  BG-001-2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  Ho.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _6 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  ( SepP/Cont/Sonc )  SOHC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.3 


9420972 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID: 
Lab  File  ID: 

Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor: 
Sulfur  Cleanup: 


2031614 


04/07/94 
04/12/94 
04/24/94 
1.00 
(Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


:^l9-ft4-6 - alpha-BHC 

1  i 

1  1.8|U 

.-^19-85-7 - beta-BHC 

1  1.8|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  1.8|U 

- gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.8|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.8|U 

309-00-2 - Aldrin 

_l  i.a|u 

1074-87-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1.8|U 

989-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.5|U 

7:>_55_9 - 4,4'-DDE 

1  3.5|U 

72-20-8 - Endrin 

1  3.5|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.5|U 

72-54-8 - 4f4'-DDD 

1  3.5|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfatt 

1  3-5|U 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1  3.5|U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

_|  18  |U 

83494-70-8 - Endrin  ketone 

1  3.5|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1  3.5|U 

8103-71-9 - alpha-Chlordane 

1  1.8|U 

8103-74-2 - gamma-Chlordane 

_|  1.81U 

8001-35-2 - Toxanhene 

1  180  |U 

1  2674-11-2 - Aroclbr-1016 

_l  35  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  71  |U 

11141-16-8 - Aroclor-1232 

_l  35  |U 

83469-21-9 - Aroclor-1242 

_|  35  |U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_l  35  |U 

1  1097-69-1 - Aroclor-1254 

_l  35  |U 

1  1  1096-82-5 - Aroclor-1260 

_l  35  |U 

1  1 

_ 1 

FORM  I  PEST 


(I0CW104 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


BPA  SAMPLE  NO. 


I  BG-001-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No. 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _9 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction;  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y_ _  pH:  5 . 4 


9420972  I _ 

_  SDG  No . ;  _ 

Lab  Sample  ID:  2031615 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/25/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - 

--aloha-BHC 

1  1 
_l  1.9|U 

319-85-7 - 

--beta-BHC 

1  1.9|U 

319-86-8 - 

--delta-BHC 

J  1-9|U 

58-89-9 - 

--gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.9|U 

76-44-8 - 

— Heptachlor 

.1  1-9|U 

309-00-2 - 

--Aldrin 

1  1-9|U 

1024-57-3 - 

--Heptachlor  epoxide 

_l  1-9|U 

959-98-8 - 

--Endosulfan  I 

1  1.9|U 

60-57-1 - 

— Dieldrin 

1  3.6|U 

72-55-9 - 

--4.4'-DDE 

1  3.6|U 

72-20-8 - 

--Endrin 

1  3.6|U 

33213-65-9 - 

--Endosulfan  II 

1  3.6|U 

72-54-8 - 

--4.4'-DDD 

1  3.6|U 

1031-07-8 - 

--Endosulfan  sulfate 

1  3.6|U 

50-29-3 - 

--4.4'-DDT 

1  3.6|U 

72-43-5 - 

--Methoxvchlor 

_l  19  |U 

53494-70-5 - 

--Endrin  ketone 

1  3.6|U 

7421-93-4 - 

--Endrin  aldehyde 

"l  3.6|U 

5103-71-9 - 

- -aloha- Chlordane 

_l  1-9|U 

5103-74-2 - 

--ciamma-Chlordane 

_|  1.9|U 

8001-35-2 - 

— Toxaohene 

1  190  |U 

12674-11-2 - 

--Aroclor-1016 

~|  36  |U 

11104-28-2 - 

— Aroclor-1221 

_|  74  |U 

11141-16-5 - 

— Aroclor-1232 

1  36  |U 

53469-21-9 - 

--Aroclor-1242 

1  36  |U 

12672-29-6 - 

— Aroclor-1248 

_l  36  |U 

11097-69-1 - 

--Aroclor-1254 

1  36  |U 

11096-82-5 - 

— Aroclor-1260 

II  36  |U 

1  I 

FORM  I  PEST 


t.'COOlOS 


3/90 


PESTICIDE  ORGANICS^^NALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 

^  Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.;  _ 

Matrix;  (soil/water)  SOIL 

; 

I  Sample  wt/vol:  30 . O  (g/mL)  G 

%  Moisture:  _3 _  decanted:  (Y/N)  N _  Date  Received:  09/21/9  3 

Extraction;  ( SepF/Cont /Sonc )  SONC  Date  Extracted;  09/23/93 

!  Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  1.00 

:  GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.8  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

I  1 

319-84-6 - alpha-BHC 

.1  1-8  i 

U 

I 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1.8 

!u 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

1  1.8| 

u 

1 

58-89-9 - aamma-BHC  (Lindane) 

1  1.8 

|u 

I 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.8 

U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

.1  1-8 

|U 

i  1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

.1  1-8 

U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8 

|U 

/  1 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.4 

u 

1 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

1  3.4 

|U 

1 

72-20-8 - Endrin 

1  3.4 

U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

J  3.4|U 

1 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1  3.4 

U 

I 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

J  3.4 

lu 

1 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1  3.4 

lu 

1 

72-4  3-5 - Me  thoxvchlor 

J  18 

lu 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  3.4 

|U 

1  I 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1  3.4 

lu 

1  1 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1  1.8 

|U 

1 

5103-74-2 - qarama-Chlordane 

1  1.8 

lu 

1  1 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180 

|U 

1  1 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

J  34 

|U 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

J  69 

|U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1  34 

|U 

1 

534  6  9-21-9 - Aroclor-1242 

-1  34 

iu 

1 

12  6  7  2-29-6 - Aroclor-1248 

J  34 

lu 

I  1 

11097-6  9-1 - Aroclor-1254 

-1  34 

|U 

110  9  6-82-5 - Aroclor-12  60 

_l  34 

|U 

'  1. 

J 

1  - 

_ 

0000135 


Lab  Sample  ID:  1824201 
Lab  File  ID:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 

I 

I  1-lBl 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  C 

L,ab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _5 _  decanted:  (Y/N)  N 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000 

Cnjection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  4 . 9 

CAS  NO.  COMPOUND 


I  1-1B2 

ontract:  9320415 _  j _ 

SAS  No.;  _  SDG  No.;  _ 

Lab  Sample  ID:  1824202 

Lab  File  ID:  _ 

_  Date  Received;  09/21/93 

_  Date  Extracted:  09/23/93 

(uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

319-84-6 - 

- alpha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

1 

319-85-7 - 

- beta-BHC 

1  1.8|U 

319-86-8 - 

- delta-BHC 

1  1.81U 

i 

58-89-9 - 

- gamma-BHC  (Lindane) 

1  1 . 8  1  U 

76-44-8 - 

- Heptachlor 

1  1.8|U 

I 

309-00-2 - 

- Aldrin 

1  1 . 8  1  U 

1024-57-3 - 

- Heptachlor  epoxide 

1  1.81U 

1 

959-98-8 - 

- Endosulfan  I 

1  1.81U 

60-57-1 - 

- Dieldrin 

1  3. 5 lU 

1 

72-55-9 - 

- 4,4'-DDE 

1  3. 5  |U 

72-20-8 - 

- Endrin 

1  3.51U 

1 

33213-65-9 - 

- Endosulfan  II 

1  3. 5 |U 

72-54-8 - 

- 4,4'-DDD 

1  3.5|U 

I 

1031-07-8 - 

- Endosulfan  sulfate 

1  3.5|U 

50-29-3 - 

- 4,4'-DDT 

1  3. 5  |U 

i 

72-43-5 - 

- Methoxychlor 

_l  18  |U 

53494-70-5 - 

- Endrin  ketone 

.1  3.5|U 

1 

7421-93-4 - 

- Endrin  aldehvde 

_l  3.51U 

5103-71-9 - 

- alpha-Chlordane 

.1  1.8(U 

1 

5103-74-2 - 

- gamma- Ch lor dane 

_|  1.8|U 

8001-35-2 - 

- Toxaphene 

_|  180  |U 

1 

12674-11-2 - 

- Aroclor-1016 

1  35  |U 

11104-28-2 - 

- Aroclor-1221 

J  71  |U 

1 

11141-16-5 - 

- Aroclor-1232 

1  35  1 U 

53469-21-9 - 

- Aroclor-1242 

J  35  |U 

1 

12672-29-6 - 

- Aroclor-1248 

1  35  jU 

11097-69-1 - 

- Aroclor-1254 

J  35  |U 

1 

11096-82-5 - 

- Aroclor-1260 

1  35  |U 

1  . 

J  1 

000013G 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  2_4 _  decanted:  (Y/N)  ^ 

Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH: 


Contract:  9320415 
SAS  No. : 


I  1-1B3 

I _ 


SDG  No . ; 


5000  (uL) 


5.9 


Lab  Sample  ID:  1824203 

Lab  File  ID:  _ _ 


Date  Received:  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 • 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

2.2|U 

SI  9-8  5-7 - beta-BHC 

1 

2.2  |U 

SI  9-86-8 - delta-BHC 

J 

2. 2  |U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

...  1 

2.2IU 

76-44-8 - Heptachlor 

I 

2.2IU 

309-00-2 - Aldrin 

...1 

2.2  lU 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

2.21U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

_.  1 

2.21U 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

4.31U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

...  1 

4.31U 

72-20-8 - ^--Endrin 

1 

4.3|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

.  .1 

4.3IU 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

4.3|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

. ! 

4.3|U 

50-29-3 - 4 . 4  '  -DDT 

1 

4.31U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

1 

22  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

4.31U 

7421-93-4 - Endrin  aldehvde 

1 

4.3IU 

5103-71-9 - aloha- Chlordane 

1 

2.21U 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

1 

2 . 2  |U 

8001-35-2 - Toxaohene 

1 

220  lU  i 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

43  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

I 

88  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

43  lU 

53469-21-9 - Aroclor-124  2 

1 

43  lU 

I  12672-29-6 - Aroclor-1248 

1 

43  |U 

1  1097-69-1 - Aroclor-1254 

1 

43  |U 

1  11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

43  |U 

.1  ..._ 

1 

0000137 


3/90 


FORM  I  PEST 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


BPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Names  NYTEST  ENV  INC _ 

[.ab  Codes  NYTEST  Case  No.  s  20316 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
^ample  wt/vols  3<d . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moistures  _8 _  decanteds  (Y/H)  ^ 

Extraction:  (SepP/Cont/Sonc)  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  1.00  (uL) 

iGPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.1 


Contract:  9420972 
SAS  No . :  _ 


1-002-1 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  2031604 
Lab  Pile  IDs  _ 


5000  (uL) 


Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Pactors  1 . 00 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

Q 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - 

--aloha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

319-85-7 - 

--beta-BHC 

_ 1  1.8|U 

319-86-8 - 

--delta-BHC 

1  1.8|U 

58-89-9 - 

--gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.8|U 

76-44-8 - 

— Heotachlor 

1  1.8|U 

309-00-2 - 

--Aldrin 

1  1.8|U 

1024-57-3 - 

— Heptachlor  epoxide 

i  1.8|U 

959-98-8 - 

--Bndosulfan  I 

I  1.8|U 

60-57-1 - 

--Dieldrin 

1  3.6|U 

72-55-9 - 

--4.4'-DDE 

I  3.6IU 

72-20-8 - 

--Endrin 

_ 1  3.6|U 

33213-65-9 - 

--Endosulfan  II 

1  3.6IU 

72-54-8 - 

--4.4'-DDD 

1  1 . 6  UP 

1031-07-8 - 

--Endosulfan  sulfate 

1  3.6|U 

50-29-3 - 

--4.4"-DDT 

1  3.6|U 

72-43-5 - 

--Methoxvchlor 

_ 1  18  |U 

53494-70-5 - 

--Endrin  ketone 

1  3.6iU 

7421-93-4 - 

--Endrin  aldehyde 

_ 1  3.6|U 

5103-71-9 - 

--alpha-Chlordane 

1  1.8|U 

5103-74-2 - 

--qamma-Chlordane 

_ 1  1.8|U 

8001-35-2 - 

--Toxaphene 

1  180  |U 

12674-11-2 - 

— Aroclor-1016 

1  36  iU 

11104-28-2 - 

--Aroclor-1221 

_ 1  73  |U 

11141-16-5 - 

— Aroclor-1232 

_ 1  36  |U 

53469-21-9 - 

— Aroclor-1242 

_ 1  36  |U 

12672-29-6 - 

— Aroclor-1248 

_ 1  36  |U 

11097-69-1 - 

— Aroclor-1254 

1  36  |U 

11096  -82-5 - 

— Aroclor-1260 

_ 1  36  |U 

PORM  I  PEST 


ncu0023 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NC 


I 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.; 
Matrjv:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moistures  _6 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction;  (SepP/Cont/Sonc ) .  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (iiL) 

Injection  Volume:  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH;  5.3 


I  1-002-2 
!  9420972  I _ 

_  SDG  Ho . s  _ 

Lab  Sample  ID:  2031605 

Lab  File  ID;  _ 

Date  Received:  04/07/94 
Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Factors  1.00 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - 

- alpha-BHC 

1  1 
_|  1.8|U 

319-85-7--— 

- beta-BHC 

_ 1  1.8|U 

319-86-8 - 

- delta-BHC 

_l  i.a|u 

58-89-9 - 

- gamma-BHC  (Lindane) 

_l  1.8|U 

76-44-8 - 

- Heptachlor 

_l  1.8)U 

309-00-2 - 

- Aldrin 

_l  1.8|U 

1024-57-3 - 

- Heptaciilor  epoxide 

_l  1.8|U 

959-98-8 - 

-  Endosulfan  I 

_l  1.8|U 

60-57-1 - 

- Dleldrln 

_l  3.5|U 

72-55-9 - 

- 4, 4 '-DDE 

_l  3.5|U 

72-20-8 - 

- Endrln 

_l  3.5|U 

33213-65-9-- 

- Endosulfan  II 

_l  3.5|U 

72-54-8 - 

- 4,4'-DDD 

_l  3.5|U 

1031-07-8 - 

- Endosulfan  sulfate 

_l  3.5|U 

50-29-3 - 

- 4. 4' -DDT 

_l  3.5|U 

72-43-5 - 

- Methoxychlor 

_l  18  |U 

53494-70-5 — 

- Endrln  Icetone 

_l  3.5|U 

7421-93-4 - 

- Endrln  aldehyde 

_l  3.5|U 

5103-7 1-9-^^- 

---•-alpha-Chldrdane 

_l  1.8|U 

5103-74-2 - 

- gamma-Chlordane 

_l  1.8|U 

8001-35-2 - 

- Toxaphene 

_l  180  |U 

12674-11-2-- 

- Aroclor-1016 

_l  35  |U 

11104-28-2  — 

- Aroclor-1221 

_l  71  |U 

11141-16-5 — 

- Aroclor-1232 

_l  35  |U 

53469-21-9--- 

- Aroclor-1242 

_l  35  |U 

12672-29-6  — 

- Aroclor-1248 

_l  35  |U 

11097-69-1--- 

- Aroclor-1254 

_l  35  |U 

11096-82-5-- 

- Aroclor-1260 

_l  35  |U 

FORM  I  PEST 


i!000004 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  1-002-3 

,ab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 -  |_ - 

,ab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.:  - 

{atrix:  (soil/water)  SOIL 

1  ample  wt/vol:  3^ » ^  (g/mL)  G _ 

I  Moisture:  _6 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Ixtraction;  (SepF/Cont/Sonc )  SON^ — 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5..J. 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


- alpha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

- beta-BHC 

1  1.8|U 

- delta-BHC 

1  1.8|U 

5g_gQ.q - g;4iiina-BHC  (Lindane) 

1  1.8|U 

7fi-44-R - Heptachlor 

I  1.8|U 

- Aldrin 

1  1.8|U 

1024-57-3 - H«ptaehlor  epoxide . 

1  1.8|U 

Qi^q_qA-n - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

^cn_«;7-i - Dieldrin 

_|  3.5|U 

- 4,4'-DDE 

1  3.5|U 

fO-ya-R - Endrin 

1  3.5|U 

3-^21  3-65-‘» - Endosulfan  II 

1  3.5|U 

72_R4-fi - 4f4'-DDD 

1  3.5|U 

1031-07-ft - Endosulfan  sulfate 

1  3.5|U 

tia-yR-R - 4.4'-DDT 

1  3.5|U 

yy-AR-R - Methoxvchlor 

_l  18  |U 

KyAQA--7R-R - Endrin  ketone 

1  3.5|U 

7471-0^-4 - Endrin  aldehvde 

1  3.5|U 

qiftR-7i-9 - alpha-Chlordane 

_|  1.8|U 

qiftA-74-7 - gamma-Chlordane 

_|  1.81U 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180  |U 

i7fi74-ii-7 - Aroclor-1016 

1  35  |U 

iii«4_7ft-7 - Aroclor-1221 

1  71  |U 

1  1141-1  fi-q - ArQclor-1232 

1  35  |U 

c;q4<;q-7i-q - Aroclor-1242 

_l  35  |U 

17CT7_7Q-<; - Arorlor-1248 

_|  35  |U 

^  1  /^Q7_CQ-1 - Arool  or- 1254 

1  35  |U 

^i«qPi-R2-5 - Aroclor-1260 

_1  35  |U 

_ 1  - 1  - 

- 1 

Lab  Sample  ID:  2031606 _ 

Lab  rile  ID:  _ _ 

Date  Received:  04/07 / 94 
Date  Extracted:  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Factor:  1.00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


FORM  I  PEST 


(.'OOOOC'5 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


I 

I  1-002-3DUP 


Lab  Na»e:  NYTEST  BNV  INC _ _  Contract; 

Lab  Codes  NYTEST  Case  No. s  20316  SAS  No.; 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moistures  _4 _  decanted;  (Y/N)  N _ 

Extractions  (SepF/Cont/Sonc )  SONG — 

Concentrated  Extract  Volumes  500,0.  (uL) 

Injection  Volumes  1 . 80  (uL) 

GPC  Cleanups  (Y/N)  Y _  pHs  5.4 


9420972  I _ _ 

_  SDG  No.s  _ 

Lab  Sample  ID;  2031607 _ 

Lab  File  IDs  - - ! — 

Date  Received;  04/07 /94 
Date  Extracted;  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Factor:  1 • 00 

Sulfur  Cleanups  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG,  Q 


- alpha-BHC 

1  ,1 

1  1.8|U 

- beta-BHC 

1  1.8|U 

- delta-BHC 

1  1.8|U 

5g_Q9_9 - (Lindane ) .  . . . . 

1  1.8|U 

7C-44-B - Heptachlor 

1  1.8|U 

- Aldrin 

1  1.8|U 

1 

i  A04_i;7-B - epoxide  . . . 

1  1.8|U 

1 

999-99-9 - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

- Dieldrin 

1  3.4|U 

77_99_Q - 4,4'-DDE 

1  3.4|U 

- Endrin 

1  3.4|U 

33213-6fi-9 - --Endosulfan  II  . 

1  3.4IU 

77-B4-R - 4,4'-DDD 

1  3.4iU 

1031_<^7-9 - Endosulfan  sulfate 

1  3.4|U 

- 4.4'-DDT 

1  3.4|U 

77-4'^-b: - Methoxvchlor 

1  18  |U 

1 

9-iaQ4-7Ci-9 - Endrin  ketone 

1  3.4|U 

1 

747*1 -Q-a-A - Endrin  aldehvde 

1  3.4|U 

1 

eiA3_7i_Q - al  pha-Chlordane 

1  1.8|U 

I 

c  1  ^7-74-7 - rfamma-Phlordane 

_|  1.8|U 

- Toxaohene 

1  180  lU 

io<;'7A-ii-.7 - Aroclor-1016 

1  34  |U 

- Aroclor-1221 

1  70  |U 

iiiAi-ifi-^ - Aroclor-1232 

1  34  |U 

-Q - Aroclor-1242 

1  34  |U 

i7977-o«>-fi - Aroclor-1248 

1  34  |U 

- Aroclor-1254 

-I  34  |U 

^^otCke..  RO-*; - Aroclor-1260 

_l  34  |U 

_ 1  - - 1  - 

- 1 

FORM  I  PEST 


(I00009S 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

)  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
;rix;  (soil/water)  SOIL 

|iple  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

Hoisture:  _9 _  decanted:  (Y/N)  N 

raction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

iicentrated  Extract  Volume:  _ 

ection  Volume:  1 . 00  ( uL ) 

:  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  11.0 


I  1-3B1 


Contract:  932041 5 
SAS  No. :  _ 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824207 

Lab  File  ID:  _ 


5000  (uL) 


CAS  NO, 


COMPOUND 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/07 /93 

Dilution  Factor:  10.0 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - aloha-BHC 

1 

1 

19 

1 

lu 

319-85-7 - beta-BHC 

1 

19 

|u 

319-86-8 - delta-BHC 

. .1 

19 

lu 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1 

19 

|u 

76-44-8 - Heptachlor 

1 

8.3 

1  JP 

309-00-2 - Aldrin 

_  _l 

19 

lu 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

19 

|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

19 

|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

36 

lu 

72-55-9 - - - 4.4'-DDE 

1 

37 

IP 

72-20-8 - Endrin 

1 

36 

lu 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

36 

|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

I 

36 

|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

36 

lu 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1 

36 

lu 

1  72-43-5 - Methoxvchlor 

. . __l 

190 

lu 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

36 

|U 

1  7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

36 

lu 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_  I 

34 

IP 

1  5103-74-2 - oarama-Chlordane 

1 

32 

IP 

8001-35-2 - Toxaphene 

1900 

|u 

1  12674-11-2 - Aroclor-1016 

360 

|u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

740 

|u  i 

1  11141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

360 

|U 

534  6  9-21-9 - Aroclor  - 12  4  2 

1 

360 

|U 

1  12672-29-6 - Aroclor-1248 

. _1 

360 

|U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1 

360 

|U 

i  11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

360 

|U 

1 

1 

.1 

0000138 


FORM  1  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  1-3B2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.;  — 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G 

%  Moisture:  2_6 _  decanted:  (Y/N)  N _  Date  Received:  09/21/93 

Extraction;  (SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted:  09/23/93 

'  Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/9_3 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  - ^ 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.3  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y — 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


r 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 
_|  2.31U 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  2 . 3  1  U 

319-86-8 - delta-BHC 

j  2.3|U 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  2.3.|U 

76-44-8 - Heptachlor 

_|  2.31U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  2.3|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  2.31U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  2.31U 

60-57-1 - Dieldrin 

j  4. 5  I  U 

1 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

_I  4.51U 

72-20-8 - Endrin 

1  4.51U 

1 

3321  3-65-9 - Endosulfan  II 

1  4.5IU 

1 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1  4.51U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  4.5|U 

50-29-3 - 4. 4' -DDT 

1  4.51U 

72-43-5 - ‘Methoxvchlor 

_l  23  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  4.51U 

1 

7421  -93-4 - Endrin  aldehyde 

1  4.5  |U 

1 

5103-71-9 - alDha-Chlordane 

_|  2.31U 

1 

5103-74-2 - oamma-Chlordane 

1  2.3IU 

1 

8001-35-2 - Toxaohene  - 

1  230  lU 

1 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_|  45  |U 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_I  91  lU 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_1  45  |U 

I 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

_I  45  lU 

1 

1  2672-29-6 - Aroclor-1248 

_l  45  lU 

1 

1  1097-69-1 - Aroclor-1254 

_1  45  lU 

1 

1  1096-82-5 - Aroclor-1260 

_l  45  |U 

I 

1  1 

0000139 

Lab  Sample  ID:  1824208 

Lab  File  ID:  _ _ 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  3^5 _  decanted:  (Y/N)  N 


Contract:  9320415 


SAS  No 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-3B3 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824209 
Lab  File  ID: 


Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  i . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH 


SONC 


5000  (uL) 


5.4 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor.-  i .  00 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

I 

2 . 0  1  U 

319-85-7 - beta-BHC 

1 

2 .0  1  U 

319-86-8 - delta-BHC 

1 

2.0  I'u 
2.0IU 

58-89-9  gamma -BHC  ( Lindane ) 

1 

7  6-44-8 - Heptachlor 

1 

2 . 0  1  U 

309-00-2 - Aldrin 

1 

2 . 0  1  U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

2 .0  I'u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

2 . 0  1  U 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

b  •  w  1  w 

3 . 9  1  U 

/2-t>5-9 - 4,4'’-DDE 

1 

3 . 9  1  U 

7  2-  20-8 - Endrin 

1 

3 . 9  1  U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

I 

3 . 9  1  U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

3 . 9  I  U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

3 . 9  1  U 
3.9|U 

20  I U 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

3 . 9  1  U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3 . 9  1  U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1 

2 . 0  1  U 

5103-74-2 - gamma- Chlordane 

1 

2.0|U 

200  1 U 

8001-35-2 - Toxaphene 

1 

12  674-11-2 - Aroclor-1016 

1 

39  1 U 

11104-28-2 - Aroclor-12  21 

1 

79  1 U 

1 1141-16-5 - Aroclor- 1232 

1 

1  w 

39  1 U 

53469-21-9 - Aroclor- 1242 

1 

39  lU 

1267  2-29-6 - Aroclor- 12  4  8 

1 

39  |U 

39  1 U 

11097-6  9-1 - Aroclor- 12  5  4 

1 

11096-82-5 - Aroclor- 12  60 

1 

39  [U 

1  1 

1 

0000140 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18242 


Contract:  9320415 
SAS  No . : 


1  1-3B3D 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G_ 

%  Moisture 


14 


decanted:  (Y/N)  ^ 


SONC 


5000  (uL) 


Extraction;  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  4 . 8 


Lab  Sample  ID:  1824210 

Lab  File  ID:  _ 


Date  Received:  09/21/93 

Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CAS  NO 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


0 


l' 

319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

2.01U 

I 

319-85-7 - beta-BHC 

1 

2.0IU 

319-86-8 - delta-BHC 

1 

2.01U 

1 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1 

2,0|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1 

2.01U 

1 

1 

309-00-2 - Aldrin 

_  1 

2.0  |U 

l«24-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

2.0|U 

1 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

2.0  |U 

60-57-1 - Dieldrin 

_ 1 

3.8|U 

1 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1 

3.8  |U 

72-20-8 - End  r  in 

1 

3.81U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

3. 8  lU 

72-54-8 - 4.4'-DDD  _ 

.  ..  1 

3.81U 

1 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

3.8|U 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

1 

3.81U 

1 

72-43-5 - Methoxvchlor 

1 

20  |U 

53494-70-5 - Endrin  )cetone 

1 

3.81U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3.8IU 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1 

2.0|U 

1 

I 

510  3-74-2 - gamma- Ch  lor  dane 

I 

2.0  |U 

8001-35-2 - Toxaphene 

200  lU 

1 

1  2  674-11-2 - Aroclor-1016 

. -_l 

38  lU 

111  04-28-2 - Aroclor-1221 

1 

78  lU 

1 

1  1141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

38  |U 

534  6  9-21-9 - Aroclor-124  2 

1 

38  lU 

1 

126  7  2-29-6 - Aroclor-1248 

.1 

38  |U 

1  109  7-69-1 - Aroclor-1254 

I 

38  |U 

1 

11096-82-5 - Aroclor-12  60 

...  1 

38  |U 

I..._ 

1  _ _ 

0000141 


FORM  I  PEST 


3/90 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO, 


Name:  NYTEST  ENV  INC _ Contrac 

ab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No 

atrix:  (soil/water)  SOIL 

ample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G 


1-4B1 


Moisture;  5  decanted:  (Y/N)  N 

({traction:  ( SepF/Cont /Sonc )  SONC 

oncentrated  Extract  Volume:  5000 

ejection  Volume:  i . 00  (uL) 


C  Cleanup; 


[Y/N)  Y 


CAS  NO. 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


COMPOUND 


_  Contract:  9320415  j _ 

2_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824204 

G -  Lab  File  ID:  _ 

/N)  N -  Date  Received:  09/21/93 

_  Date  Extracted;  09/23/93 

5000  (uL)  Date  Analyzed;  10/04/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

-2^  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


- alpha-BHC _ 

- beta-BHC _ 

- delta-BHC_ _ 

- gamraa-BHC  (Lindane). 

- Heptachlor _ ^ 

- Aldrin_ _ _ 

Heptachlor  epoxide _ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ _ _ _ 

- 4,4'-DDE_ _ _ 

- Endrin _ 

- Endosulfan  II  ~ 

- 4,4'  -DDD _ _ 

- Endosulfan  sulfate _ 

- 4, 4' -DDT _ _ 

- Me  thoxychlor. _ 

- Endrin  ketone _ _ 

- Endrin  aldehyde _ 

alpha-Chlordane^ _ 

- gamma -Chlordane _ 

- Toxaphene _ _ 

- Aroclor-1016__ _ 

- Aroclor-1221 _ _ 

- Aroc lor- 1232 _ 

- Aroc lor- 1242. _ 

- Aroc lor- 1 24 8_ _ 

- Aroclor-12  54__ _ 

- Aroclor-1260 


1 . 

,8 

|u 

1 

.  8 

lu 

1 . 

8 

|U 

1 

.  8 

|U 

1 . 

8 

|U 

1 , 

.  8 

|U 

1 . 

8 

|U 

1 . 

,  8 

|U 

3. 

5i 

|U 

3. 

5 

|U 

3. 

5| 

|U 

3. 

5 

|U 

3. 

5| 

u 

3. 

5 

|U 

3. 

5| 

u 

18 

1 

|U 

3  . 

5| 

u 

3. 

5  1 

|U 

1. 

8| 

u 

1  . 

8| 

|U 

180 

1 

u 

35 

1 

u 

71 

1 

u 

35 

1 

u 

35 

1 

u 

35 

1 

u 

35 

1 

u 

35 

1 

u 

0000142 


FORM  I  PEST 


3/90 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ _  Contract; 

j  Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

j  Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

I  s  Moisture:  20 _ _  decanted:  (Y/N)  N 

Extraction:  { SepF/Cont/Sonc )  SONC 

I  o 

1  Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  i . 00  (uL)  j 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y  pH:  6  0 


1-4B2 


_  Contract:  9320415 _  | 

SAS  No.:  _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824205 

5 -  Lab  File  ID:  _ 

/N)  N -  Date  Received:  09/21/93 

.  Date  Extracted:  09/23/93 

(uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

.3  •  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC _ 

I  319-85-7 - beta-BHC _ 

319-86-8 - delta-BHC _ 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lin; 

7  6-44-8 - Heptachlor 

309-00-2 - Aldrin_ _ 

1024-57-3  Heptachlor  epo> 

959-98-8 - Endosulfan  I _ 

60-57-1 - Dieldrin _ _ 

72-55-9 - 4,4  '  -DDE 

72-20-8 - Endrin 

33213-65-9 - Endosulfan  II _ 

72-54-8 - 4,4'-DDD^ _ 

1031-07-8  Endosulfan  sulfate 

50-29-3 - 4,4'-DDT _ _ 

Methoxychlor _ 

53494-70-5- - Endrin  ketone _ 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

5103-71-9  alpha-Chlordane 

5103-74-2  Samma-Chlordane 

8001-35-2 - Toxaphene _ 

12674-11-2 - Ar  odor- 10 16 _ 

1 1 104-28-2 - Aroclor-1221 _ 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

5346  9-21-9 - Ar  odor- 1242 _ 

12672-29-6 - Aroclor-1248 _ 

11097-6  9-1 - Aroclor-12  54 _ 

11096-82-5 - Aroclor-12  60 _ 


(Lindane ) 


epoxide 

I 


.  1  I  U 
i .  1  |U 

.  1  lu 
:.  1  |u 
.  1  |u 
.ilu 
.  1  |u 
.llu 


4 . 1 

|u 

4 . 1 

|u 

4.1 

|u 

4.1 

|u 

4. 1 

|u 

21 

|u 

4.11 

|u 

10 

1 

2.1| 

|U 

2.1 

iu 

210  1 

u 

41  1 

|U 

84  I 

u 

41  1 

|U 

41  1 

u 

41  1 

u 

41  1 

u 

41  1 

u 

0000143 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


I 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No,:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G_ 

%  Moisture;  3 


Contract:  9320415 
SAS  No.: 


1  1-4B3 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824206 

Lab  File  ID: 


decanted;  (Y/N)  N_ 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 . 8 


5000  (uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed;  10/03/93 
Dilution  Factor:  1.00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1.8IU 

1 

319-8  6-8 - - - delta-BHC 

1  1.81U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1 . 8 iU 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.81U 

309-00“2 - Aldrin 

1  1 . 8  1  U 

1 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1.8IU 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1 . 8  1  U 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3. 4  lU 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1  3.4|U 

i 

7  2-20-8 - Endrin 

1  3. 4  |U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.4|U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1  3,4|U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_l  3. 4  lU 

1 

50-29-3 - --4, 4' -DDT 

_l  3.4|U 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  18  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

.1  3.4|U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_I  3.4|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

.1  1.8IU  ■ 

1 

5103-74-2 - gamma- Chi  ordane 

_1  1.8|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

_I  180  |U 

I 

12674-11-2 - Ar  odor- 10 16 

_l  34  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

.1  69  |U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_1  34  lU 

1 

53469-21-9 - Ar  odor- 1242 

.1  34  |U 

12672-29-6 - Aro  dor- 1248 

_I  34  lU 

1 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

.1  34  jU 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  34  |U 

1 

1. 

-1  1 

0000144 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTBST  ENV  INC 


I  2-lBl 

Contract:  932041 5 _  1 _ 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

)  Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _9 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  { SepF/Cont/Sonc )  SONC 

!  Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  7 . 9 


Lab  Sample  ID; 
Lab  File  ID: 
Date  Received: 
Date  Extracted: 
Date  Analyzed: 
Dilution  Factor 
Sulfur  Cleanup: 


1824216 


09/21/93 
09/23/93 
10/04/93 
1.00 
(Y/N)  ^ 


CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - aloha-BHC 

i 

I 

1 

1. 9  lU 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1 . 9  1  U 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

1 

1.9|U 

58-89-9 - aamma-BHC  (Lindane) 

.1 

1 . 9  1  U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

1 

1. 9  lU 

309-00-2 - Aldrin 

1 

1.9IU 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

1. 9  lU 

959-98-8 - Endosulfan  I 

. .  I 

1. 9  lU 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

3.6  |U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1 

3. 6  lU 

1 

72-20-8 - Endrin 

1 

3. 6  lU 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

3. 6  lU 

1 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1 

3. 6  |U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

.  1 

3. 6  |U 

1 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1 

2.4  IJ 

72-43-5 - Methoxvchlor 

1 

19  1 U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

3.6  lU 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3.6IU 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1 

1. 9  lU 

5 103-74-2 - aamma-Chlordane 

1 

1. 9  |U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

190  |U 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

1 

36  lU 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

74  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

36  |U 

1 

5346  9-21-9 - Aroclor-1242 

1 

36  lU 

12  67  2-29-6 - Aroclor-12  48 

1 

36  |U 

1 

11097-69-1 - Aroclor-12  54 

I 

36  |U 

11096-82-5 - Aroclor-12  60 

1 

36  lU 

'  1 

. i 

! 

0000145 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


I 


I  2-1B2 


Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  | _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30. e  (g/niL)  G _ 

%  Moisture:  _5 _  decanted;  (Y/N)  N _ 


Lab  Sample  ID:  1824217 
Lab  File  ID: 


Extraction;  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume;  i . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 . 8 


5000  ( uL ) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

1 . 8  1  U 

1 

jly-tjs-  / - beta-BHC 

1 

1 . 8  1  U 

319-86-8 - delta-BHC 

1 

1.8|U 

1 . 8  1  U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

t 

76  44-8-  -  Heptachlor 

1 

1 . 8  1  U 

309-00-2 - Aldrin 

1 

1.8|U 

1 . 8  1  U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

1 

959-y8-8 - Endosulfan  I 

1 

1 . 8  1  U 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

3. 5|'u 

3 . 5  1  U 

1 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1 

72-20-8 - Endrin 

I 

3. 5|U 

3. 5|U 

3. 5  lU 

3 . 5  1  U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

1 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

I 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

50-29-3 - 4, 4' -  DDT 

1 

3. 5|U 

18  lU 

3 . 5  j  U 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

1 

53494-70  5  -  -Endrin  ketone 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3 . 5  1  U 

I 

5103-7 1-9  alpha- Chi or dane 

1 

1 . 8  1  U 

1 

5 103-74-2 - gamma-Chlordane 

1 

1 . 8  1  U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

180  1 U 

35  1 U 

i 

12674-11-2 - A  ro  dor- 1016 

1 

1 

11104-2  8-2 - A  ro  dor- 1221 

71  1 U 

1 

11141-16-5 - A  ro  dor- 1232 

1 

35  1 U 

53469-21-9 - Ar  odor- 1242 

1 

35  1 U 

12672-29-6 - Aro  dor- 1248 

1 

35  |U 

35  |U 

35  |U 

1  . 

1 

11097-69-1 - Aro  dor- 1254 

1 

1 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

1 

l_ 

1 

( 

0000146 


form  I  PEST 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  , _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  1824  2  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _2 _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO 


I  2-1B3 


Lab  Sample  ID:  1824218 

Lab  File  ID: 


Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SONC 

I  Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


5000  (uL) 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted:  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1 , 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


1 

1  319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

1 . 7  1  U 

1 

1 

1  319-85-7 - beta-BHC 

1 

1.  7  |U 

1 

1  319-86-8 - delta-BHC 

1 

i.^iu 

1 

1  58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1.7|U 

1 

1  76-44-8 - Heptachlor 

1 

1. 7  |U 

1 

1  309-00-2 - Aldrin 

1 

1.7|U 
1.7  |U 

1 

1  1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

1 

1 

1  959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

1.7|U 

1 

1  60-57-1 - Dieldrin 

1 

3. 4  |U 

1 

1  72-55-9 - 4,4'-DDE 

1 

3.4lU 

3.4|U 

1 

1  72-20-8 - Endrin 

1 

1 

1 

1  33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

3 . 4  1  U 

1 

1  72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

3. 4  |U 

3. 4  lU 

1 

1 

1  1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

1 

1 

1  50-29-3 - 4,4'-DDT 

1 

3. 4  1  U 

17  |U 

1 

1  72-43-5 - Methoxychlor 

1 

1 

1  53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

3.4  |U 

1  7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3, 4  lU 

1 

1  5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1 

1. 7  [U 

1  5103-7  4-2 - gamma- Chi  or  dan  e 

1 

1.7  |U 

1 

1  8001-35-2 - Toxaphene 

170  |U 

1  j 

I 

1  12674-11-2 - Aroclor-1016 

1 

34  |U 

1 

1  11104-28-2 - Aroclor-1221 

1 

68  1 U 

1  j 

1  11141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

34  |U 

1 

1  53469-21-9 - Aroclor-1242 

1 

34  |U 

34  jU 

1 

1  12672-29-6 - Aroclor-1248 

1 

1 

1  11097-69-1 - Aroclor-1254 

1 

34  lU 

1 

1  11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

34  |U 

.1 


0000147 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

-  Contract:  93204  1  5 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

*'^°isture:  14  decanted:  (Y/N)  N 

Extraction;  (SepF/Cont/Sonc ) 
Concentrated  Extract  Volume: 

[injection  Volume;  i .  00  (uL) 

PC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  6 . 9 


I  2-2B1 


SAS  No. : 


SDG  No 


Lab  Sample  ID:  1824213 
Lab  File  ID: 


SONC 

5000  ( uL 


Date  Received:  09/21/93 
Date  Extracted;  09/23/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1.00 


CAS  NO. 


COMPOUND 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

Q 


CONCENTRATION  UNITS; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1 - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

1267-1-11-2: - 

11104-28-2 - 

11141-16-5--- 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


--alpha-BHC. 
--beta-BHcJ 
- delta-BHC 


--gamma-BHC  (Lindane) 

■-Heptachlor _ _ 

--Aldrin 


--Heptachlor  epoxide 

--Endosulfan  I _ | 

--Dieldrin__ _ _ 

--4,4'-DDE__ _ _ 

•-Endrin 


--Endosulfan  II 
■-4,4'-DDD 


--Endosulfan  sulfate 
■-4,4'-DDT 


- He thoxychlor_ 

Endrin  ketone 


--Endrin  aldehyde, 
-alpha-Chlordane 
•-gamma-Chlordane 
-Toxaphene _ 


-Aroclor-1016, 
-Aroclor-1221,1 
-Aroclor-1232~ 
-Aroclor-1242 ' 
-Aroclor-1248" 
-Aroclor-1254' 
-Aroclor-1260~ 


2 

.0 

|u 

2 

.  0 

|U 

2 

.  0 

|U 

2 

.0 

iu 

2  , 

.  0 

|U 

2 

.  0 

|U 

2  , 

,  0 

|U 

2 

.  0 

|U 

3  . 

,8| 

|U 

3 

.  8 

|U 

3. 

8| 

|U 

3. 

.  8 

|U 

3. 

8| 

u 

3. 

.  8 

|U 

3. 

8| 

u 

20 

1 

|U 

3. 

8| 

u 

3  . 

8| 

|U 

2. 

0| 

u 

2  . 

0] 

u 

200 

1 

u 

38 

1 

u 

78 

1 

u 

38 

1 

u 

38 

1 

u 

38 

1 

u 

38 

1 

1 

u 

38 

u 

0000148 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  2-2B2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC  _  Contract:  9 3 20 4. .15 -  I - 


Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture;  11 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

I  Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.6 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  1824214 

Lab  File  ID:  _ _ 


Date  Received:  09/21/93 

Date  Extracted:  09 / 23/93 
Date  Analyzed:  10/07/93 

Dilution  Factor:  1 • 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


^1Q-R4-fi - alpha-BHC 

1 

1 

1.91 

U 

1 

1 

Rig-RR-7 - beta-BHC 

..  1 

1 . 9 

lu 

1 

R-Rfi-R - delta-BHC 

1 

1.91 

u 

1 

55_f^Q^9 - gamma-BHC  (Lindane) .  _ 

1 

1.9 

lu 

1 

7fi-44-R - Heptachlor 

.  1 

1.91 

u 

1 

RC1R-00-2 - Aldrin 

1 

1.9 

lu 

1 

1024-57-'^ - Heptachlor  epoxide 

1 

1.9 

1 

Qt^q_QP{-R - Endosulfan  I 

_J 

1.9 

lu 

1 

fi(;»_=;7_1 - Dieldrin 

1 

3.7 

u 

1 

- 4,4'-DDE 

1 

3.7 

lu 

1 

- Endrin 

J 

3.7 

U 

1 

- Endosulfan  II 

1 

3.7 

lu 

1 

77-R4-R - 4,4'-DDD 

1 

3.7 

|U 

1 

7(?)7T_c^7-R - Endosulfan  sulfate 

-1 

3.7 

lu 

1 

- 4.4'-DDT 

1 

3.7 

lu 

1 

1  - Methoxvchlor 

1 

19 

lu 

1 

t;R/iR4-7<J)-R - Endrin  ketone 

1 

3. 7  lU 

1 

1  7471 -QR-d - Endrin  aldehvde 

4.3 

1 

1 

Ric»R-7i-q - alpha-Chlordane 

1 

1.9 

lu 

1 

1  Ri(?iR-74-2 - aamma-Chlordane 

J 

1 . 9 

lu 

RC^<?n-RR-2 - Toxaohene 

.  1 

190 

lu 

1 

1  17R74-11-7 - Aroclor-1016 

37 

lu 

iii(7i4-7R-2 - Aroclor-1221 

75 

lu 

1  11141-14-6 - Aroclor-1232 

37 

lu 

6R44q-7l-g - Aroclor-1242 

1 

37 

lu 

1  17477-2^-6 - Aroclor-1248 

.  1 

37 

lu 

1 

1  ii0q7-4<9-l - Aroclor-1254 

1 

37 

lu 

1  iic^R4-R7-6 - Aroclor-1260 

1 

23 

IJP 

1 

1 _ _ _ 

1. 

1 - 

— 

0000149 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


ab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


I  2-2B3 


ab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18242 
atrix;  (soil/water)  SOIL 

ample  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G _ 

Moisture:  _7 _  decanted:  (Y/N)  N 

{traction;  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

oncentrated  Extract  Volume:  5000 

ijection  Volume:  1 . 00  (uL) 

?C  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  5 . 6 

CAS  NO.  COMPOUND 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1824215 

Lab  File  ID:  _ 

_  Date  Received:  09/21/93 

_  Date  Extracted:  09/23/93 

(uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


r 

319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

1.81U 

I 

319-85-7 - beta-BHC 

1 

1 . 8  1  U 

I 

319-86-8 - delta-BHC 

I 

1 . 8  lU 

58-89-9 - gamraa-BHC  (Lindane) 

I 

1 . 8  1  U 

76-44-8 - Heptachlor 

1 

1 . 8  1  U 

309-00-2 - Aldrin 

i 

1.81U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

.  1 

1 . 8  1  U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

1 . 8  1  U 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

3. 5  |U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1 

3.5|U 

72-20-8 - Endrin 

1 

3 . 5  |U 

3 . 5  1  U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

3. 5|U 

1 

1031  “07 -  8 - Endosulfan  sulfate 

1 

3 . 5  1  U 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

1 

3 . 5  1  U 

7  2-4  3-5 - Methoxychlor 

1 

18  1 U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

3. 5|U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

3. 5lU 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_  1 

1.8|U 

1 

5 103-74-2 - gamma-Chlordane 

1 

1 . 8  1  U 

8001-35-2 - Toxaphene 

180  1 U 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

35  1 U 

11104-2  8-2 - Aroclor-122  1 

72  iU 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

i 

35  1 U 

1 

5346  9-21-9 - Aroclor-1242 

1 

35  I U 

1267  2-29“  6 - Aroclor-1248 

1 

35  1 U 

11097-69-1 - Aro  dor- 1254 

1 

35  |U 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

35  1 U 

1 

1  - 

1 

0000150 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


1  2-2B3D 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415  I _ 

‘  Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18242  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  1824219 

I  Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  _ _ 

^  %  Moisture:  _8 _  decanted;  (Y/N)  N _  Date  Received:  09/21/93 

^  Extraction;  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted;  09/23/93 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/9  3 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  1 • 00 

i  GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 . 2  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1  1.8 

u 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1.8 

lu 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

_i  1-8|U 

1 

1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

_1 

lu 

i  1 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.8 

u 

1 

309-00-2 - Aldrin 

_1  1.8 

|U 

1 

f  1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1.8 

u 

1  1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8 

lu 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.6 

|U 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

1  3.6 

|U 

1 

I 

72-20-8 - Endrin 

1  3.6 

|U 

1  1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.6 

|u 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

I  3.6 

|u 

1  1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  3.6 

lu 

!  1 

50-29-3 - 4 . 4  '  -DDT 

1  3.6 

|U 

1 

1 

7  2-43-5 - Methoxvchlor 

_l  18 

|U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  3. 6  |U 

1 

! 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1  3.6 

|U 

I 

5103-71-9 - alpha- Ch  lord  an  e 

_|  1.8 

lu 

1 

5103-74-2 - gamma- Chi  ordane 

_I  1.8 

|u 

i  i 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180 

|u 

1  1 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

1  36 

|U 

1 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

^1  73 

|U 

!  1 

11141-16-5 - --Aroclor-1232 

_l  38 

|u 

1 

j  1 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1  36 

|U 

1 

1267  2-29-6 - Aroclor-1248 

_l  36 

|U 

1 

1  1 

11097-69-1 - Aroclor-12  54 

I  36 

iu 

J  1 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  36 

|U 

1 

1  0000151 

FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


ab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972 

ib  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

atrix:  (soil/water)  SOIL 
imple  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G 

Moisture:  _6 _  decanted:  (Y/N)  N _  Date  Received:  04/07/94 

ttraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted:  04/12/94 

oncentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  04/25/94 

ijection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor:  3.00 

PC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 

I  \  i 

5.4|U 
5.4|U 

5.4  |U 

5.4  |U 

5.4  |U 

5.4  |U 
5.4|U 
5.4|U 
11  |U 
11  |U 
11  lu 
11  |U 
11  |U 
11  lu 
11  lu 

54  lU 

11  lu 
11  |U 

5.4  |U 
5.41U 
540  |U 
110  |U 
210  |U 
110  |U 
110  lU 
110  |U 
110  |U 
110  |U 


1  319-84-6 - alpha-BHC _ | 

I  319-85-7 - beta-BHC _ | 

I  319-86-8 - delta-BHC _ | 

I  58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) _ | 

I  76-44-8 - Heptachlor _ | 

I  309-00-2 - Aldrin _ | 

I  1024-57-3 - Heptachlor  epoxide _ | 

I  959-98-8 - Endosulfan  I _ | 

I  60-57-1 - Dieldrin _ | 

1  72-55-9 - 4,4'-DDE _ | 

I  72-20-8 - Endrin _ | 

I  33213-65-9 - Endosulfan  II _ | 

I  72-54-8 - 4,4'-DDD _ | 

I  1031-07-8 - Endosulfan  sulfate _ | 

I  50-29-3 - 4,4'-DDT _ | 

I  72-43-5 - Methoxychlor _ | 

I  53494-70-5 - Endrin  ketone _ 1 

I  7421-93-4 - Endrin  aldehyde _ | 

I  5103-71-9 - alpha-Chlordane 

I  5103-74-2 - gamma-Chlordane 

I  8001-35-2 - Toxaphene _ 

I  12674-11-2 - Aroclor-1016 _ 

I  11104-28-2 - Aroclor-1221 _ 

I  11141-16-5 - Aroclor-1232 _ 

I  53469-21-9 - Aroclor-1242 _ 

I  12672-29-6 - Aroclor-1248 _ 

I  11097-69-1 - Aroclor-1254 _ 

I  11096-82-5 - Aroclor-1260 _ 


Lab  Sample  ID:  2031601 
Lab  File  ID:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  2-003-1 

I _ 


FORM  I  PEST 


0000  097 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


I  2-003-2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9420972 _  | _ _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.;  _ 

Matrix;  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  2031602 

Sample  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID;  _ 

%  Moisture;  17 _  decanted:  (Y/N)  N _  Date  Received:  04/07/94 

Extraction;  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted;  04/12/94 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL)  Date  Analyzed;  05/01/94 

Injection  Volume;  1.00  (uL)  Dilution  Factor;  1.00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  6.0  Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  2.0jU 

319-85-7 - beta-BHC 

1  2.0|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  2.0|U 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  2.0|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  2.0|U 

309-00-2 - Aldrin 

1  2.0iU 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  2.0|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  2.0|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  4.0|U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1  4.0|U 

72-20-8 - Endrin 

_|  4.0|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  4.0|U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1  4.0jU 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_|  4.0|U 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

-1  4.0|U 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  20  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

J  4.0|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_l  4.0|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

J  2.0|U 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

_l  2.0|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

J  200  |U 

1 

12674-11-2 - Aroclor-10i6 

_l  40  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

J  81  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

.1  40  |U 

53469-21-9 - Aroc  lor- 1242 

.1  40  |U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

.1  40  |U 

11097-69-1 - Aroc  lor- 12  54 

.1  40  |U 

1 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

J  40  |U 

FORM  I  PEST 


(!C00098 


3/90 


ID  EPA  SAMPLE  NO. 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET  _ _ 

I 

I  2-003-3 

ab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  I _ 

ib  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

atrix;  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  2031603 _ 

ample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  _ 

Moisture:  _5 _  decanted:  |Y/N)  N Date  Received:  04/07 /94 

ictraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted:  04/12/94 

oncentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  05/01/94 

ejection  Volume:  1 .00  (uL)  Dilution  Factor:  1.00 

PC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 . 4  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alDha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1.8|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  1.8|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

_l  i-a|u 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.8|U 

309-00-2 - Aldrin 

1  1.8|U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1.8|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

_l  1.8|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.5|U 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

1  3.5|U 

72-20-8 - Endrin 

J  3.5|U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.5|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1  3.5|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  3.5|U 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1  3.5|U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

_l  18  |U 

53494-70-5 - Endrin  Icetone 

1  3.5|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

'|  3.5|U 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1  1.8|U 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

J  1.8|U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180  |U 

12  674-11-2 - Aroclor-1016 

_l  35  |U 

1 

11104-28-2 - Aroc  lor- 1221 

J  71  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_|  35  |U 

1 

534  69-21-9 - Aroclor-1242 

J  35  |U 

12672-2  9-6 - Aroclor-1248 

_l  35  lU 

1 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1  35  |U 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

“|  35  |U 

FORM  I  PEST 


(I000009 


3/90 


EPA  SAMPLE 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 


Contract:  9320415 
SAS  No. : 


I  2-4B1 


SDG  No. ; 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 
Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G 

%  Moisture: 

Extraction : 


decanted:  (Y/N)  N 


(SepF/Cont/Sonc) 
Concentrated  Extract  Volume: 


SONC 


5000  { uL ) 


Injection  Volume;  i .  00  (  uL  ) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 .  ,5 


Lab  Sample  ID:  1823101 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/20/93 

Dilution  Factor:  2 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO. 


CONCENTRATION  UNITS: 
COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


I  319-84-6 - 

I  319-85-7 - 

I  319-86-8 - 

I  58-89-9 - 

I  76-44-8 - 

I  309-00-2 - 

■^1  1024-57-3 - 

I  959-98-8 - 

^1  60-57-1 - 

72-55-9 - 

I  72-20-8 - 

'^\  33213-65-9-- 

^  72-54-8 - 

I  1031-07-8 - 

“^1  50-29-3 - 

I  72-43-5 - 

I  53494-70-5-- 

I  7421-93-4 - 

'/I  5103-71-9 - 

-' \  5103-74-2 - 

1  8001-35-2 - 

I  12674-11-2-- 
I  11104-28-2--- 
I  11141-16-5-- 
I  53469-21-9--- 
I  12672-29-6-- 
I  11097-69-1--- 
1/  I  11096-82-5-- 


- alpha-BHC. _ 

- beta-BHC__ _ 

- delta-BHC_ _ 

garama-BHC  (Lindane) 

- Heptachlor _ 

- Aldrin _ 

Heptachlor  epoxide _ 

- Endosulfan  I _ 

- Dieldrin _ _ 

- 4,4'  -DDE _ _ 

- End r in _ 

- Endosulfan  II _ 

---4, 4  '-DDD _ _ 

- Endosulfan  sulfate_ 

--4,4'-DDT_ _ 

- Me thoxychlo  r _ 

--Endrin  ketone_ _ 

— Endrin  aldehyde _ 

- -alpha- Chlordane _ 

gamma- Chlordane _ 

--Toxaphene _ _ _ 

--Aroclor- 101 6_ _ 

--Aroc lor- 1221 _ 

--Aroclor- 1 23  2__ _ 

— Aroclor- 124 2 _ 

--Aroclor- 1248 _ 

--Aroclor- 12 54 _ 

--Aroclor-1260 


3 . 7  I  U 
3. 7  |U 
3.7|U 
3. 7  (U 
3.7|U 
3. 7  I  U 
3.7  |U 
3. 7IU 
7  .  1  1  U 
7  .  1  i  U 
7 . 1  I  U 
7 . 1  I  U 
7 . 1  1  U 
7. 1  I  . 
7 . 1  I  U 
37  |U 

7 . 1  I  U 

9 . 1  I  P 
22  IP 
24  I  P 

370  |U 
71  |U 
140  I U 
71  |U 
71  |U 
71  |U 
71  |U 
120  I 


FORM  I  PEST 


"000106 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO. 


i  u 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  12 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  { uL ) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 . 4 


i  2-4B2 

;  9320415  j _ _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828102 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/20/93 
Dilution  Factor:  i . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


1 

1  319-84-6 - alpha-BHC_ 

1  1 

1 . 3  j  jp 

1 . 9  1  u 

1  319-85-7 - beta-BHC _ 

1  319-86-8 - delta-BHC_ 

1 . 9  1  u 

1 . 9  1  U 

1  58-89-9 - gamma-BHC 

( Lindane ) 

I  76-44-8 - Heptachlor. 

1 . 9  1  U 

1 . 9  1  U 

1  309-00-2 - Aldrin 

1  1024-57-3 - Heptachlor 

epoxide 

1 . 9  1  U 

1 . 9  1  U 

1  959-98-8 - Endosulfan 

I 

1  60-  57-  1 - Die  Idrin _ 

3 . 7  1  U 

2. 5  1  J 

3 . 7  1  U 

3.7  |U 

2 . 2 1 JP 
3.7|U 

2.8| JP 

19  j  U 

3.7|U 

10  1 

1  72-55-9 - 4,4'-DDE 

1  72-20-8 - Endrin 

1  33213-65-9 - Endosulfan 

II 

1  72-54-8 - 4,4'-DDD _ 

1  1031-07-8 - Endosulfan 

sulfate 

i  50-29-3 - 4,4'-DDT _ 

1  72-43-5 - Methoxychlor 

1  53494-70-5 - Endrin  Icetone 

1  7421-93-4 - Endrin  ald^ 

ehyde 

1  5103-71-9 - alpha-Chlor  dane 

1 . 9  1  U 

1 . 9  1  U 

19  '  |U 

37  1 U 

76  |U 

37  1 U 

37  1 U 

37  1 U 

37  1 U 

37  1 U 

1  ...  1  .. 

1  5103-74-2 - garama-Chlordane 

1  8001-35-2 - Toxaphene _ 

1  1267  4-11-2 - Aroclor-1016 

1  11104-28-2 - Aroclor-1221 

1  11141-16-5 - •-Aroclor-1232 

1  53469-21-9 - Aroclor-1242 

i  12672-29-6 - Aroclor-1248 

1  11097-69-1 - Aroclor-1254 

1  11096-82-5 - Aroclor-1260 

1 

FORM  I  PEST 


"000107 


3/90 


EPA  SAMPLE  ] 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  TMC _ _  Contrac 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No 
Matrix:  (  soil /v/ater  )  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture;  10 _  decanted:  (Y/N)  N 


2-5B1 


Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume: 
Injection  Volume:  i . 00  { uL ) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CAS  NO 


319-84-6 - 

319-85-7 - 

319-86-8 - 

58-89-9 - 

76-44-8 - 

309-00-2 - 

1024-57-3 - 

959-98-8 - 

60-57-1-- - 

72-55-9 - 

72-20-8 - 

33213-65-9 - 

72-54-8 - 

1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5 - 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2 - 

11104-28-2 - 

11141-16-5 - 

53469-21-9 - 

12672-29-6 - 

11097-69-1 - 

11096-82-5 - 


COMPOUND 


_  Contract:  93204 1 5 _  j 

■1_  SAS  No.:  _ _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828103 

5 -  Lab  File  ID:  _ 

/N)  N -  Date  Received:  09/23/93 

—  Date  Extracted:  09/24/93 

(uL)  Date  Analyzed;  10/20 /93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

— ?  • 7  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


pH:  7.7 


- alpha-BHC _ 

- beta-BHC_ _ 

- delta-BHC^ _ 

- gamma-BHC  (Lindane), 

- Heptachlor__ _ 

- A Id r in _ 

- Heptachlor  epoxide _ 

- Endosulfan  I _ _ 

- DieLdrin_ _ _ 

- 4,4'  -DDE _ _ 

- Endrin _ 

- Endosulfan  II _ _ 

- 4,4'-DDD _ _ 

- Endosulfan  sulfate _ 

- 4,4'  -DDT _ _ 

- Met  boxy  chi  or _ _ 

- Endrin  ketone _ 

- Endrin  aldehyde _ 

alpha-Chlordane _ 

- gamma-Chlordane _ 

- Toxaphene^ _ 

- Aroclor  - 101 6 _ _ 

- Aroclor-1221 _ _ 

- Aroclor- 1232 _ _ 

- Aroclor- 124 2 _ 

- Aroclor- 1248 _ _ 

- Aroclor- 1254 _ 

- Aroclor-1260 


1 . 9 

|u 

1 . 9 

|u 

1 . 9 

|U 

1 . 9 

|U 

1 . 9 

|U 

1 . 9 

|U 

1 . 9 

|U 

1 . 9 

|U 

3.7 

|U 

3 . 7 

|U 

3.7| 

|U 

3 . 7 

|U 

3.7| 

|U 

3.7 

|U 

3.0| 

JP 

19 

|U 

3.7  1 

u 

17  1 

1? 

1.9| 

u 

1.9| 

|U 

190  1 

u 

37  1 

u 

74  1 

u 

37  1 

u 

37  1 

u 

37  1 

u 

37  1 

u 

19  1 

JP 

FORM  I  PEST 


"000108 


3/90 


ID 

PESTICIDE, ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  2-5B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol;  30 . 0  (g/mL)  G _ 

"i  Hoistxire:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _ _  pK:  7 . 2 


9320415  1 _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828104 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/20/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


I  319-84-6 - alpha-BHC _ |  C.ljU 

I  319-85-7 - beta-BHC _ ]  2.1|U 

I  319-86-8 - delta-BHC _ j  C.ljU 

I  58-89-9 - garama-BHC  (Lindane) _ |  2.1|U 

I  76-44-8 - Heptachlor _ |  2.1IU 

I  309-00-2 - Aldrin _ |  2.11U 

I  1024-57-3 - Heptachlor  epoxide _ |  1 . 4  |  JP 

I  959-98-8 - Endosulfan  I _ |  C.ljU 

I  60-57-1 - Dieldrin _ |  4.0|U 

I  72-55-9 - 4,4'-DDE _ |  4.0|U 

I  72-20-8 - Endrin _ 1  4.0|U 

1  33213-65-9 - Endosulfan  II _ 1  3.4jJP 

I  72-54-8 - 4,4'-DDD _ |  8.4|P 

I  1031-07-8 - Endosulfan  sulfate _ |  4.0|U 

1  50-29-3 - 4,4'-DDT _ |  4.0|U 

I  72-43-5 - Methoxychlor _ |  21  [U 

I  53494-70-5 - Endrin  l<etone _ |  4.0lU 

I  7421-93-4 - Endrin  aldehyde _ |  20  |P 

1  5103-71-9 - alpha-Chlordane _ |  1 . 4  |  JP 

I  5103-74-2 - garama-Chlordane__ _ |  1.5|JP 

I  8001-35-2 - Toxaphene _ _|  210  jU 

I  12674-11-2 - Aroclor-1016 _ 1  40  JU 

I  11104-28-2 - Aroclor-1221 _ |  82  |U 

I  11141-16-5 - Aroclor- 1232^ _ ^ _ |  40  |u 

I  53469-21-9 - Aroclor-1242 _  |  40  |u 

I  12672-29-6 - Aroclor-1248 _ |  40  |U 

I  11097-69-1 - Aroclor-1254 _ |  40  |u 

I  11096-82-5 - Aroclor-1260 _ |  40  |U 


FORM  I  PEST 


0000109 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  N 


I  2-6B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol;  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _a _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  ( SepF /Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.8 


9320415  I _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1828105 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted;  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/21/93 

Dilution  Factor;  1 . 00 
Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  1 . 8  1  U 

1 

1 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1 . 8  1  U 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

J  1.8|U 

1 

5  8-89-9 - qamma-BHC  {Lindane  ) 

1  1.8|U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

J  1-8|U 

1 

1 

309-00-2 - Aldrin 

i  1.81U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

J  1-8|U 

1 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1  2 . 4 1 JP 

1 

72-55-9 - 4 , 4  '  -DDE 

1  3. 6  |U 

1 

72-20-8 - Endrin 

1  3 . 6  1  U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3 . 6  1 

1 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1  3.6|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  3. 6  lU 

1 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

J  8.1|P 

1 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

_1  18  |U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  3.6|U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_l  7.5|P 

1 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

J  1.8|JP 

1 

5103-7  4-2 - qaimna-Chlordane 

_l  1.8|U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

J  180  |U 

1 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_|  36  |U 

! 

11104-28-2 - Aroclor-12  21 

J  73  |U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_l  36  lU 

1 

53469-21-9 - Aroclor-12  42 

J  36  |U 

1 

12  67  2-2  9-6 - Aroclor-1248 

_l  36  |U 

1 

1 

11097-6  9-1 - Aroclor-12  54 

J  36  |U 

1 

11096-82-5 - Aroc  lor- 1260 

_l  62  |P 

1 

J  1 

FORM  I  PEST 


OOOOIJO 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  2-6B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _9 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 ■ 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 . 8 


9320415  1 _ 

_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823106 

Lab  rile  ID:  _ 

Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/20/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  0 


319-84-6 - alpha-BHC _ I  1.9|U 

319-85-7 - beta-BHC _ I  1.91U 

319-86-8 - delta-BHC _ |  1.9|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) _ 1  1.9|U 

76-44-8 - Heptachlor _ i  1.9|U 

309-00-2 - Aldrin _  I  1.9|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide _ |  1.9|U 

959-98-8 - Endosulfan  I _ I  1.9|U 

60-57-1 — - Dieldrin _ I  3.6IU 

72-55-9 - 4,4'-DDE _ 1  3.6|U 

72-20-8 - Endrin _ I  3.6|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II _ I  3.6|U 

72-54-8 - 4,4'-DDD _ I  3.61U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate _ 1  3,6|U 

50-29-3 - 4,4'-DDT _ I  3.6lU 

72-43-5 - Methoxychlor _ 1  19  |U 

53494-70-5 - Endrin  Icetone _ 1  3.6|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde _ |  3.61U 

510  3-71-9 - alpha-Chlordane _ |  1 . 9  |  U 

5103-74-2 - gamma- Chlordane _ i  1 . 9  |  U 

8001-35-2 - Toxaphene _ 1  19r  jU 

12674-11-2 - Aroclor-1016 _ |  36  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 _ 1  74  jU 

11141-16-5 - Aroclor-1232 _ ^ _ |  36  |U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 _ 1  36  |U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 _  I  36  |U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 _ 1  36  |U 

11096-82-5 - Aroclor-1260 _ |  36  (U 


FORM  I  PEST 


flOOOlll 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV 

INC 

Contract:  9320415 

1 

1  2-7B1 

1 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281 

SAS  No. : 

SDG  No. : 

Matrix:  (soil/water) 

SOIL 

Lab  Sample 

ID:  1828107 

Sample  wt/vol: 

30.0  (a/mL)  G 

_  Lab  File  ID 

. 

%  Moisture:  14 

Extraction : 


decanted:  (Y/N)  N_ 


SONC 


{ SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  ,  = 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 . 4 


5000  (uL) 


Date  Received:  09/23/93 
Date  Extracted:  09/24/93 
Date  Analyzed:  10/21/93 
..Dilution  F^ct-or:  i .  00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CONCENTRATION  UNITS: 


CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  0 

1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  2 . 0  1  U 

1 

1 

319-85-7 - be  ta-BHC 

1  2.0|U 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

1  2 . 0  1  U 

I 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  2.0|U 

I 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

1  2 . 0  1  U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  2 . 0  1  U 

1 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  2 .0 1 U 

1 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  2 . 0  1  U 

1 

60-57-1 - Dieldrin 

1  6 . 3  1  P 

t 

72-55-9 - 4,4  '  -DDE 

1  3 . 8  1  U 

1 

72-20-8 - Endrin 

1  3 . 8  I  U 

1 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3 . 8  1  U 

1 

1 

72-54-8 - 4,4  '  -DDD 

1  3 . 8  1  U 

> 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_  1  3 . 8  i  U 

1 

1 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

1  4 . 6  1  P 

I 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  20  |U 

1 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  3. 8  1  U 

1 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_1  9 . 9  1  P 

1 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

.1  1  .  9  1  J 

1 

1 

5103-74-2- - gamma- Chlordane 

-1  2 . 0  1  U 

1 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  200  1 U 

j 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_1  38  |U 

1 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

1  78  1 U 

1 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_l  38  |U 

1 

1 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1  38  1 U 

1 

12  672-29-6 - Aroclor-1248 

J  38  |U 

.1  38  |U 

1 

1 

11097-6  9-1 - Aroclor-12  54 

1 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  81  1 P 

1 

1 

1 

.1.  .....  1 

I 

FORM  I  PEST 


0000112 


3/90 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No. ;  18281 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  10  decanted:  (Y/N)  ^ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 


Contract:  9320415 
SAS  No. : 


EPA  SAMPLE 


2-7B2 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1828108 
Lab  File  ID: 


Concentrated  Extract  Volume.- 
Injection  Volume;  i . 00  ( uL ) 
GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y 


5000  ( uL ) 


pH:  6.9 


Date  Received;  09/23/93 
Date  Extracted;  09/24/93 
Date  Analyzed;  10/15/93 
Dilution  Factor.-  i .  00 
Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y 


CAS  NO.  COMPOUND 


CONCENTRATION • UNITS ; 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


I  319-84-6 - 

I  319-85-7 - 

I  319-86-8 - 

I  58-89-9 - 

I  76-44-8 - 

I  309-00-2 - 

I  1024-57-3 - 

I  959-98-8 - 

I  60-57-1 - 

I  72-55-9 - 

I  72-20-8 - 

I  33213-65-9-- 

72-54-8 - 

I  1031-07-8 - 

50-29-3 - 

72-43-5 - 

53494-70-5-- 

7421-93-4 - 

5103-71-9 - 

5103-74-2 - 

8001-35-2 - 

12674-11-2-- 
11104-28-2-- 
11141-16-5-- 
53469-21-9-- 
12672-29-6-- 
11097-69-1-- 
11 09 6-82-5-- 


- alpha-BHC _ _ 

- beta-BHC _ _ 

- delta-BHC_ _ 

garama-BHC  (Lindane) 

- Heptachlor__ _ _ 

- Aldrin^ _ 

- Heptachlor  epoxide_ 

- Endosulfan  I _ _ 

- Dieldrin _ 

- 4,4' -DDE _ 

— Endrin  _ _ 

- Endosulfan  II  ’ 

---4,4'-DDD _ _ 

- Endosulfan  sulfate_ 

•--4, 4' -DDT _ _ 

- Methoxychlor _ 

—  Endrin  ketone _ _ 

- Endrin  aldehyde _ 

— alpha- Chi ordane _ 

— gamma- Chlordane _ 

--Toxaphene _ _ 

—  Ar  odor- 10 16 _ 

--Aroclor-1221 _ 

—  Ar  odor- 1232 _ 

--Aroclor-1242 _ 

--Aroclor-1248__ _ 

— Aroclor-1254 
--Arodor-1260 


1 

.  9  1  U 

1 

.  9  |U 

1 , 

.  9  |U 

1 

.  9  lU 

1 , 

,  9  1  U 

1 

.  9  |U 

1 . 

.  9  |U 

1 

.  9  1  U 

3. 

71U 

3 

.7|U 

3. 

7|U 

3, 

.  7  |U 

3. 

7|U 

3. 

.7|U 

3. 

7|U 

19 

|u 

3. 

7|U 

3. 

7|U 

1 . 

9  1  U 

1 . 

9  |U 

190 

|u 

37 

|U 

74 

|u 

37 

|u 

37 

|U 

37 

|u 

37 

|u 

37 

|U 

FORM  I  PEST 


0000113 


3/90 


ID  EPA  SAMPLE  N 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


1  2-8B1 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  93204 1 5 


Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.; 


Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  1828109 


Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID: 


%  Moisture:  1_4 _  decanted;  (Y/N)  N _  Date  Received:  09/23/93 


Extraction:  { SepF /Cont /Sonc )  SONC  Date  Extracted:  09/24/93 


Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/15/93 


Injection  Volume;  1 . 00  ( uL )  Dilution  Factor:  3 . 00 


GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 . 4  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG /KG  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  5.9|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  5.91U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  5.9|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  5.9|U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

1  5.9|U 

309-00-2 - Aldrin 

1  5.9IU 

1 

1024-57-3- - Heptachlor  epoxide 

1  5.9|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  5.9|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  17  IP 

72-55-9 - 4 , 4  '  -DDE 

1  12  lU 

7  2-20-8 - Endrin 

1  11  |JP 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  12  |U 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

1  12  |U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_l  12  lU 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

_|  8.8IJP 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  59  lU 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_l  12  |U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_l  41  |P 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_(  5.9|U 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

_l  5.91U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

_|  590  |U 

12  674-11-2 - Aroclor-1016 

_l  120  |U 

1 

11104-28-2 - Ar  odor- 1221 

_1  230  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_|  120  |U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

_l  120  |U 

126  7  2-29-6 - Aroclor-1248 

_I  120  |U 

1 

11097-6  9-1 - A  ro  dor- 12  54 

_l  120  |U 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  160  1 

l_ 

1  1 

_l 

0000114 

FORM  I  PEST  3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


1  2-8B2 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18281  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  SOIL  Lab  Sample  ID:  1828110 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _  Lab  File  ID:  _ 

%  Moisture:  1_6 _  decanted:  (Y/N)  N Date  Received:  09/23/93 

Extraction:  { SepF/Cont/Sonc )  SONC  Date  Extracted:  09/24/93 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/15/93 

Injection  Volume:  1 . 00  ( uL )  Dilution  Factor;  1 . 00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 . 4  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1 

.1  2.0| 

U 

1 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  2.0 

|U 

319-86-8 - delta-BHC 

J  2.0| 

u 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  2.0 

|U 

1 

7  6-44-8 - Heptachlor 

J  2.0| 

u 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  2.0 

lu 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

.1  2.0| 

u 

1 

959-98-8- - Endosulfan  I 

1  2.0 

|U 

60-57-1 - Dieldrin 

.1  3.9| 

u 

72-55-9 - 4 , 4  '  -DDE 

J  3.9 

|U 

7  2-20-8 - Endrin 

J  3.9] 

U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.9 

lu 

72-54-8 - 4 , 4  '  -DDD 

.1  3.9 

u 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  3.9 

|U 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

.1  3.9| 

u 

1 

7  2-43-5 - Methoxychlor 

_|  20 

|U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

J  3.9| 

lu 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

J  3.9 

|U 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1  2.0| 

|U 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

_l  2-0 

|U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

J  200  1 

lu 

1 

1267  4-11-2 - Aroc  lor- 1016 

_l  39 

|U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

.1  80  1 

|U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_l  39 

|U 

5  346  9-21-9 - Aroclor-124  2 

1  39  1 

|U 

12672-29-6 - Aroc  lor- 1248 

_l  39 

|U 

1 

11097-69-1 - Aroc  lor- 12  54 

1  39 

|U 

1 

1109  6-82-5 - Aroclor-12  60 

_i  39 

|U 

1 

1 

FORM  I  PEST 


11000115 


3/90 


ID 

PE15TICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  __6 _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823201 
Lab  File  ID:  _ 


SONC 


Extraction ;  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume;  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  11.0 


Date  Received :  09/20/93 

Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  6.00 

sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

■  11 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

11 

U 

319-86  -8 - delta-BHC 

11 

P 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

11 

U 

7  6-44-8 - Heptachlor 

54 

309-00-2 - Aldrin 

11 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

8.9 

JP 

959-98-8 - Endosulfan  I 

11 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

21 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

24 

72-20-8 - Endrin 

21 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

21 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

21 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

21 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

14 

JP 

72-43-5 - Me  thoxychlor 

110 

u 

53494-7  0-5 - Endrin  ketone 

21 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

21 

u 

5103-7 1-9 - alpha-Chlordane 

130 

p 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

.  120 

8001-35-2 - Toxaphene 

1100 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

210 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

430 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

210 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

210 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

210 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

210 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

210 

u 

000CI37 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST 


Case  No.:  18232A  SAS  No.: 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _8 _  decanted;  (Y/N) 

SONC 


Lab  Sample  ID:  1823202 
Lab  File  ID:  _____ 


Extraction :  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7 . 1 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/02/93 
Dilution  Factor:  1.00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N) 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85  -7 - beta-BHC 

1.8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

U 

58-89-9 - gamma-BHC  ( Lindane ) 

1.8 

U 

76-44-8 - Heptachlor 

1.8 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-9  8-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

6  0-57 -i - Dieldrin 

3.6 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.6 

u 

72-20-8 - Endrin 

3.6 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.6 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

3.6 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.6 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.6 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.6 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.6 

u 

5103-7 1-9 - alpha-Chlordane 

1.8 

u 

5103-74-2 - gamma -Chlordane 

1.8 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

180 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

36 

u 

11104-28-2 - Axoclor-1221 

73 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

36 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

36 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

36 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

36 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

36 

u 

0000138 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _8 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.6 


9320415 


3~1B3 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823203 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  10/02/93 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane ) 

1.8 

U 

76-44-8 - Heptachlor 

1.8 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide  1 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I  1 

1.8 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.6 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.6 

u 

72-20-8 - Endrin 

3.6 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.6 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

3.6 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.6 

u 

50-29-3 - 4,4''-DDT 

3.6 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.6 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.6 

u 

5103-71  -9 - alpha-Chlordane 

CD 

u 

5103-74  -2 - gamma-Chlordane 

1.8 

u 

8001-35  -2 - Toxaphene 

180 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

36 

u 

11104-2  8-2 - Aroclor-1221 

73 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

36 

u 

5346  9-21-9 - Aroclor-1242 

36 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

36 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

36 

u 

1109  6-82-5 - Aroclor-1260 

36 

u 

0000139 


FORM  I  REST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No,:  18232A  SAS  No.: 
Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  lA _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  Y _  pH:  7.5 


9320415 


3-2B1 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823204 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  3 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

5.7 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

5.7 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

5.7 

u 

58-8 9-9 - gamma-BHC  (Lindane ) 

5.7 

u 

76-44-3 - Heptachlor 

5.7 

u 

309-00-2 - Aldrin 

5.7 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

5.7 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

5.7 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

11 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

5.7 

JP 

72-20-8 - Endrin 

11 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

11 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

3.6 

J 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

11 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.0 

J 

72-43-5 - Methoxychlor 

57 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

11 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

11 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

5.7 

u 

5103-74  -2 - gamma-Chlordane 

5.7 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

570 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

110 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

230 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

110 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

110 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

110 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

110 

u 

11096-32-5 - Aroclor-1260 

110 

u 

0000140 


FORM  1  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract;  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.;  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  ^ _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823205 
Lab  File  ID: 


SONG 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume: 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  7.0 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

2.0 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

2.0 

U 

319-86-8 - delta -BHC 

2.0 

u 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

2.0 

u 

7  6  -44-8 - Heptachlor 

2.0 

u 

309-00-2 - Aldrin 

2.0 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

2.0 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

2.0 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.9 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.9 

u 

72-20-3 - Endrin 

3.9 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.9 

u 

72-54-8 - 4, 4  ' -ODD 

3.9 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.9 

u 

50-29-3 - 4, 4  '-DDT 

3.9 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

20 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.9 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.9 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

2.0 

u 

5103-74-2 - gcurana-Chlordane 

2.0 

u 

8001-35-2 - Toxaphe  ne 

200 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

39 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

80 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

39 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

39 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

39 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

39 

u 

11096-32-5 - Aroclor-1260 

39 

u 

0000141 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PEISTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823206 
Lab  File  ID:  _ 


SONC 


Extraction :  ( SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  __ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.4 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)‘  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1,8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

00 

U 

75-44-3 - Heptachlor 

1.8 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

3.5 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.5 

u 

72-20-8 - Endrin 

3,5 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.5 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

3.5 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3,5 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.5 

u 

72-43-5 - MethoxYchlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.5 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.5 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

00 

u 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

1.8 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

180 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

35 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

71 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

35 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

35 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

35 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

35 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

35 

u 

0000142 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.;  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  .12 _  decanted:  (Y/N)  N 

SONC 


Lab  Sample  ID:  1823207 
Lab  File  ID:  _ 


Extraction :  ( SepF/Cont/sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume :  _ 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6 .8 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO- 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1>00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y, 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.9 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.9 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.9 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  ( Lindane ) 

1.9 

U 

76-44-8 - Heptachlor 

1.9 

U 

309-00-2 - Aldrin 

1.9 

U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.9 

U 

959-98-8 - Endosulfan  1 

1.9 

U 

6  0-57-1 - Dieldrin 

3.7 

U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.7 

U 

72-20-3 - Endrin 

3.7 

U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.7 

U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

3.7 

U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.7 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.7 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

19 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.7 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.7 

u 

5103-71-9 - alpha-chlordane 

1.9 

u 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

1.9 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

190 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

37 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

76 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

37 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

37 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

37 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

37 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

37 

u 

0000143 


FORM  I  PEST 


3/90 


EPA  SAMPLE  NO 


ID 


PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  182 32 A  SAS  No 

Matrix:  (soil/water)  SOIL_ 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G - 

%  Moisture:  IJ _ _  decanted:  (Y/N)  N — 


SDG  No . : 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  volume:  1 »  00 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  6.;_9 


Lab  Sample  ID:  182320  8^ 
Lab  File  ID:  _ _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/ 93 
5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1 *00 


sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y_ 


CONCENTRATION  UNITS: 
COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/.KG 


3 1 9-84-6 - alpha-BHC 

2.0 

U 

Tiq-85-7 - beta-BHC 

2.0 

u 

31  - delta-BHC 

2.0 

u 

- gamma-BHC  (Lindane) 

2.0 

u 

7  6-44-8 - Heptachlor 

2.0 

u 

•?n<3-00-2 - Aldrin 

2.0 

u 

in?-l-S7-3 - Heptachlor  epoxide 

2.0 

u 

Q5Q_QR-.ft - Endosulfan  I 

2.0 

u 

fin_H7-i - Dieldrin 

3.8 

u 

7  0_c:c_Q - 4  ^4 '-DDE 

3.8 

u 

1  no-on-p. - Endrin 

.1  3.E 

>10 

33213-65-9 - Endosulfan  II _ _ _ 

3.8 

u 

7?  Ha-a - 4.4'-DDD 

7.1 

]^031_07-.3 - Endosulfan  sulfate  _ _ 

3.8 

u 

- 4  f  4  '-DDT 

3.8 

u 

7P_4^_c; - Methoxychlor 

20 

u 

S34Q4-7n-.^ - Endrin  ketone 

3.8 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde _ _ _ 

3.8 

u 

c  1  0  3  1  -q - a  1  pha-Chlorda-ie 

2.0 

u 

1  n  3  -7  4  -2 - qamma-Chlordane 

2.0 

u 

8001-35  -2 - Toxaphene _ _ _ _ _ 

200 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 _ _ _ 1. 

38 

u 

l1104-?fl-? - Aroclor-1221 

78 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232_ _ _ _ 

38 

u 

-<} - Aroclor-1242 

38 

u 

1  ?67?-?9-6 - Aroclor-1248 

38 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 _ _ _ 

38 

u 

1  ^  - Aroclor-1260 

38 

u 

.  , — - 

0000144 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PEl^TICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  vrt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _4 _  decanted:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sample  ID:  1823209 
Lab  File  ID:  _ 


SONC 


Extraction :  { SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  __ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.7 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1.8 

U 

76-4  4-3 - Heptachlor 

1.8 

U 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

3.4 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.4 

u 

72-20-8 - Endrin 

3.4 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.4 

u 

72-54-3 - 4,4'-DDD 

3.4 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.4 

u 

50-29-3 - 4, 4 '-DDT 

3.4 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.4 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.4 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1.8 

u 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

1.8 

u 

8001-35  -2 - Toxaphene 

180 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016  .  . 

34 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

70 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

34 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

34 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

34 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

34 

u 

11096-32-5 - Aroclor-1260 

34 

u 

0000145 


FORM  I  PESf 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


CAS  NO .  COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS : 

(ug/L  or  ug/Kg)  ug/kg  Q 


0000146 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTSST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTSST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _6 _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823216 
Lab  File  ID:  _ 


SONC 


Extraction :  ( sepF/Cont /Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  10.7 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/04/93 

Dilution  Factor:  20.0 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

36 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

36 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

36 

U 

5 8-89-9 - qamma-BHC  (Lindane ) 

36 

u 

76-44-8 - Heptachlor 

39 

309-00-2 - Aldrin 

36 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

36 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

36 

u 

50-57-1 - Dieldrin 

70 

u 

72-55-9 - 4, 4 '-DDE 

70 

u 

72-20-8 - Endrin 

70 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

70 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

70 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

70 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

70 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

360 

u 

5349  4-70-5 - Endrin  ketone 

70 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

70 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

94 

P 

5103-7  4-2 - gamma-Chlordane 

91 

8001-35-2 - Toxaphene 

3600 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

700 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

1400 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

700 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

700 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

700 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

700 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

700 

u 

0000147 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PEGTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No,:  _ 


EPA  SAJ^LE  NO. 


SDG  No. : 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 ■ 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  12 _  decanted:  (Y/N)  N 

SONC 


Lab  Sample  ID:  1823217 
Lab  File  ID:  _ 


Extraction :  ( SepF/Cont /Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  __ 
Injection  Volume:  1.00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  8 . 6 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 

Dilution  Factor:  1 .00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.9 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.9 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.9 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1.9 

U 

76-44-8 - Heptachlor 

1.4 

J 

309-00-2 - Aldrin 

1.9 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.9 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.9 

u 

6  0-57-1 - Dieldrin 

3.7 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

2.8 

J 

72-20-3 - Endrin 

3.7 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.7 

u 

72-54-3 - 4,4'-DDD 

3.7 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.7 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

2.7 

JP 

72-43  -5 - Methoxvchlor 

19 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.7 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.7 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlorda  .le 

4.7 

P 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

4.3 

8001-35  -2 - Toxaphene 

190 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

37 

u 

xll04-28-2 - Aroclor-1221 

76 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

37 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

37 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

37 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

37 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

37 

u 

0000148 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 

Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  vt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _5 _  decanted:  (Y/N)  N _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Sample  ID:  1823218 
Lab  File  ID:  _ 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


Extraction:  (SepF/Cont/Sonc)  SQNC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/ 93 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7  >  4 


Dilution  Factor: 


1.00 


Sulfur  cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

U 

t;s-8q-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1.8 

U 

76-4  4-3 - Heptachlor 

1.8 

U 

309-00-2' - Aldrin 

1.8 

U 

in94-S7-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.5 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.5 

u 

72-20-3 - Endr  in 

3.5 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.5 

u 

72-54-3 - 4,4'-DDD 

3.5 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.5 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.5 

u 

7  2-43-5 - Methoxvchlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.5 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.5^ 

u 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1.8 

u 

5103-74  -2 - aamma-Chlordane 

1.8 

u 

8001-35-2 - Toxaohene 

180 

u 

^  2674-11-2 - Aroclor-1016 

35 

u 

1  1  1  04-28-2 - Aroclor-1221 

71 

u 

1 1141-16-5 - Aroclor-1232 

35 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

35 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

35 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

35 

u 

1 1 09  6-82-5 - Aroclor-1260 

35 

u 

0000140 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


Laib  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.: 
Matrix:  (soil /water)  SOIL 

Sample  vt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  12 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000  (uL) 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  7.5 


9320415 


3-4B3D 


_  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID:  1823219 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 
Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1.00 

Sulfur  Cleanup :  (Y/N)  Y 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  Ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.9 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.9 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.9 

U 

5 8-89-9 - qamma-BHC  ( Lindane ) 

1.9 

U 

76^44-8 - Heptachlor 

1.9 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.9 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.9 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.9 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.7 

u 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

3.7 

u 

72-20-  8 - Endr  in 

3.7 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.7 

u 

72-54-3 - 4,4'-DDD 

3.7 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.7 

u 

50-29-3 - 4,4  '-DDT 

3.7 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

19 

u 

53494-7  0-5 - Endrin  ketone 

3.7 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.7 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

1.9 

u 

5103-74-2 - qamma-Chlordane 

1.9 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

190 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

37 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

76 

u 

11141-16-5- - Aroclor-1232 

37 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

37 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

37 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

37 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

37 

u 

0000150 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


20316 


Lab  Names  NYTE5T  ENV  INC 

Lab  Codes  NYTEST  Case  No  _ 

Matrixs  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/voli  30 , 0  (g/mL)  G 

%  Moistures  _3 _ 

Extractions 


Contracts  9420972 
SAS  No . s  _ 


I 

I  3-005-1 


decanteds  (Y/N)  N_ 


SONC 


(SepF/Cont/Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volumes  _ 

Injection  Volumes  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanups  (Y/N)  Y _  pHs  5.7 


5000  (uL) 


SD6  No. s 


Lab  Sample  IDs  2031608 
Lab  Pile  IDs 


Date  Receiveds  04/07/94 
Date  Extracted s  04/12/94 
Date  Analyzed 8  04/24/94 

Dilution  Factors  1.00 
Sulfur  Cleanups  (Y/N)  Y_ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS s 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

319-85-7 - beta-BHC 

_l  1.8|U 

319-86-8 - delta-BHC 

_l  1.8|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.8|U 

76-44-8 - Heptachlor 

_l  1.8|U 

309-00-2 - Aldrin 

_l  1.8|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

_l  1.8|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

60-57-1 - Dleldrin 

1  3.4|U 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

_l  5.0| 

72-20-8 - Endrin 

1  3.4|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

_l  3.4|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

_|  2.6|JP 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_l  3.4|U 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

_l  5.2| 

72-43-5 - Methoxychlor 

_l  18  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_l  3.4|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_l  3.4|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_l  1.1|JP 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

1  1 . 4  1  J 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180  |U 

•  12674-11-2 - Aroclor-1016 

_l  34  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  69  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_l  34  |U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

J  34  |U 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_l  34  |U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

1  34  |U 

11096-82-5 - Aroclor- 1260 

-1  34  |U 

FORM  I  PEST 


0000100 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I 

1  3-005-2 

Lab  Name:  NYTBST  ENV  INC _  Contract:  9420972  I _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.:  SDG  No.:  _ 


Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  37 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  12 _  decanted:  (Y/N)  N 

Extraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5 . 2 

CAS  NO .  COMPOUND 


Lab  Sample  ID:  2031609 

Lab  File  ID:  _ 

_  Date  Received:  04/07/94 

Date  Extracted:  04/12/94 

(uL)  Date  Analyzed:  04/24/94 

Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - aloha-BHC 

1  1 
_l  1-9|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1-9|U 

319-86-8 - delta-BHC 

_|  1.9|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.9|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.9|U 

309-00-2 - Aldrin 

1  1.9|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

_l  1.9|U 

959-98-8 - Bndosulfan  I 

1  1.9|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.7|U 

72-55-9 - 4.4'-DDB 

1  3.7|U 

72-20-8 - Bndrin 

1  3.7|U 

33213-65-9 - Bndosulfan  II 

1  3.7|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1  3.7|U 

1 

1031-07-8 - Bndosulfan  sulfate 

1  3.7|U 

50-29-3 - 4.4"-DDT 

1  3.7|U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

_|  19  |U 

1 

53494-70-5 - Bndrin  ketone 

_|  3.7|U 

7421-93-4 - Bndrin  aldehyde 

1  3.7|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_l  1.9|U 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

_l  1-9|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  190  |U 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

_|  37  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_l  76  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

_l  37  |U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

_l  37  |U 

1 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

_l  37  |U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

_l  37  |U 

1109'  -82-5 - Aroclor-1260 

1  37  |U 

FORM  I  PEST 


'.'000101 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  3-005-3 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract: 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.;  20316  SAS  Ho.: 
Matrix;  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol;  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _7 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

Extraction;  (SepF/Cont/Sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 5000  (uL) 

Injection  Volume;  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  Y _  pH;  5.3 


9420972  I _ 

_  SDG  No.;  _ 

Lab  Sample  ID:  2031610 

Lab  File  ID;  _ 

Date  Received;  04/07/94 
Date  Extracted;  04/12/94 
Date  Analyzed:  04/24/94 
Dilution  Factor;  1.00 
Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  Y _ 


CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alDha-BHC 

1  1 

1  1.8|U 

319-85-7 - beta-BHC 

1  1.8|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  1.8|U 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  1.8|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  1.8|U 

309-00-2 - Aldrin 

1  1.8|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  1.8|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  1.8|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  3.5|U 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1  3.5|U 

72-20-8 - Endrin 

1  3.5|U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  3.5|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD  . 

1  3.5|U 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_|  3.5|U 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1  3.5|U 

72-43-5 - Methoxvchlor 

II  18  |U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1  3.5|U 

7421-93-4 - Endrin  aldehvde 

1  3.5|U 

5103-71-9 - alPha-Chlordane 

1  1.8|U 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

_|  1.8|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

1  180  |U 

12674-11-2 - Arocloi:-1016  _ 

_|  35  |U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

1  72  |U 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1  35  |U 

5346  9-21-9 - Aroclor-1242 

_|  35  |U 

1267  2-29-6 - Aroclor-1248 

1  35  |U 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

_l  35  |U 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

1  35  |U 

FORM  I  PEST 


(1000102 


3/9e 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


Contract:  9320415 


Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No, 
Matrix:  { soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  _8 _  decanted:  (Y/N)  N _ 

SONC 


SDG  No . : 


Lab  Sample  ID:  1823213 
Lab  File  ID:  _ 


Extraction :  ( SepF/ Cont/ Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  10.5 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  20.0 

Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


319-84-6 - alpha-BHC 

37 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

37 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

37 

U 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

37 

U 

76-44-3 - Heptachlor 

37 

U 

309-00-2 - Aldrin 

37 

U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

37 

U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

37 

U 

60-57-1 - Dieldrin 

72 

U 

72-55-9 - 4, 4 '-DDE 

72 

u 

72-20-8 - Endrin 

72 

U 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

72 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

72 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

72 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

72 

u 

72-43  -5 - Me  thoxyc  hlor 

370 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

72 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

72 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

37 

u 

5103-74  -2 - qamma-Chlordane 

37 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

3700 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

720 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

1500 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

720 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

720 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

720 

u 

11097-69-1 - -Aroclor-1254 

720 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

720 

u 

0000151 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _ 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-6B2 


SDG  NO. : 


Matrix:  (soil /water)  SOIL 

sample  wt/vol:  30.0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  __5 _  decanted:  (Y/N)  N_ 

Extraction:  (SepF/Cont/sonc )  SONC 

Concentrated  Extract  Volume:  5000 

Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH:  5.2 

CAS  NO .  COMPOUND 


Lab  Sample  ID: 

Lab  File  ID: 

_  Date  Received: 

Date  Extracted: 

(uL)  Date  Analyzed: 

•  Dilution  Factor 

Sulfur  Cleanup: 

CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG 


1823214 


09/20/93 
09/22/93 
10/03/93 
1.00 
(Y/N)  Y_ 

Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.8 

U 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

u 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1.8 

u 

76-4  4-3 - Heptachlor 

1.8 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.5 

u 

72-55-9 - 4, 4 '-DDE 

8.2 

72-20-8 - Endrin 

3.5 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.5 

u 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

8.2 

p 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.5 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

7.5 

p 

72-43  -5 - Methoxychlor 

18 

u 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

3.5 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.5 

u 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

2.5 

p 

5103-74  -2 - qammar-chlordane 

3.3 

8001-35-2 - Toxaphene 

180 

u 

12674-11-2 - Aroclor-1016  >  - 

35 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

71  ! 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

35  1 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

35  1 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

35 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

35 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

35 

u 

0000152 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PEtSTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 

'Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9320415 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  18232A  SAS  No.:  _  SDG  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


Matrix:  (soil/water)  SOIL 

Sample  wt/vol:  30 . 0  (g/mL)  G _ 

%  Moisture:  __3 _  decanted:  (Y/N)  N 

SONC 


Lab  Sample  ID:  1823215 
Lab  File  ID:  _ 


Extraction :  { SepF/Cont /Sonc ) 

Concentrated  Extract  Volume:  _ 
Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup:  (Y/N)  Y _  pH;  5.8 


Date  Received:  09/20/93 
Date  Extracted:  09/22/93 


CAS  NO. 


COMPOUND 


5000  (uL)  Date  Analyzed:  10/03/93 
Dilution  Factor:  1 »  00 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  Y_ 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/KG  Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1.8 

U 

319-85-7 - beta-BHC 

1.8 

u 

319-86-8 - delta-BHC 

1.8 

u 

58-89  -9 - qamma-BHC  ( Lindane ) 

1.8 

u 

76-44-3 - Kept  achlor 

1.8 

u 

309-00-2 - Aldrin 

1.8 

u 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1.8 

u 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1.8 

u 

60-57-1 - Dieldrin 

3.4 

u 

72-55-9 - 4, 4 '-DDE 

3.4 

u 

72-20-3 - Endrin 

3.4 

u 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

3.4 

u 

72-54-3 - 4,4'-DDD 

3.4 

u 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

3.4 

u 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

3.4 

u 

72-43-5 - Methoxychlor 

18 

u 

53494-7  0-5 - Endrin  ketone 

3.4 

u 

7421-36-3 - Endrin  aldehyde 

3.4 

u 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1.8 

u 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

1.8 

u 

8001-35-2 - Toxaphene 

180 

u 

1  12674-11-2 - Aroclor-1016 

34 

u 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

69 

u 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

34 

u 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

34 

u 

12672-29-6 - Aroclor-1248 

34 

u 

11097-69-1 - Aroclor-1254 

34 

u 

11096-82-5 - Aroclor-1260 

34 

u 

00001  53 


FORM  I  PEST 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


1  01-MWl 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract:  9420972  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Matrix:  (soil/water)  WATER  Lab  Sample  ID:  2070701 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML  Lab  File  ID:  _ 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _  Date  Received;  05/16/94 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF  Date  Extracted;  05/20/94 

Concentrated  Extract  Volume;  10000  (uL)  Date  Analyzed:  05/26/94 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL)  Dilution  Factor;  1 ■ 00 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  N _  pH;  6 . 0  Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N 


CONCENTRATION  UNITS; 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  0.050|U 

1 

1 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  0.050|U 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

1  0.050IU 

1 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  0.050|U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

1  0.050|U 

1 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  0.050|U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  0,050|U 

1 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  0.050|U 

1 

60-57-1 - Di  el  dr  in 

1  0.10|U 

1 

1 

72-55-9 - 4.4  '-DDE 

1  0.10|U 

1 

72-20-8 - Endrin 

1  0.10|U 

1 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  0. 10|U 

1 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1  0.10|U 

1 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  0.10|U 

1 

50-29-3 - 4 , 4  '  -DDT 

1  0.10|U 

1 

1 

72-43-5 - Methoxychlor 

1  0.50|U 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0.10|U 

1 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_I  0.10|U 

1 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0.050IU 

1 

1 

5103-7  4-2 - garama-Chlordane 

_|  0.050|U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

_l  5.0|U 

1 

1 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

_l  ■  1.0|U 

1 

11104-28-2 - Aroclor- 1221 

_l  2.0|U 

1 

1 

11141-16-5 - Aroclor  - 1232 

_|  1.0|U 

1 

53469-21-9 - Aroclor- 1242 

_|  1.0|U 

1 

1 

126  7  2-2  9-6 - Aroclor- 1248 

_l  1.0iU 

1 

11097-69-1 - Aroclor- 12  54 

_l  1 .0  1  U 

1 

1 

1109  6-82-5 - Aroclor- 1260 

1  1.0 jU 

1 

1  1 

0000066 

FORM  I  PEST 

3/90 

ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


ab  Name:  NYTEST  ENV  INC 


01-MW2 


Contract:  9420972 


ab  Code:  NYTEST  Case  No.;  20707  SAS  No 
atrix:  (soil/water)  WATER 


ample  wt/vol 


Moisture ; 


1000  (g/mL)  MI^ 
decanted:  (Y/N) 


xtraction:  (SepF/Cont/Sonc )  SEPF 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  2072801 

Lab  File  ID;  _ 

Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted;  05/23/94 


oncentrated  Extract  Volume:  10000  ( uL )  Date  Analyzed:  06/02/94 

njection  Volume:  1.00  (uL)  Dilution  Factor:  _ 1^00 


1.00 


PC  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


pH;  6 . 0 


Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  N. 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

_|  0.050|U 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

_|  0.050|U 

1 

319-86-8 - delta-BHC 

_|  0.050|U 

1 

58-89-9 - gamma- BHC  (Lindane) 

_|  0.050|U 

1 

76-44-8 - Heptachlor 

_|  0.050|U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

_|  0.050|U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

_|  0.050|U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

_|  0.050|U 

1 

60-57-1 - Die  1  dr  in 

_1  0.10|U 

1 

72-55-9 - 4,4  '  -DDE 

_|  0.10|U 

1 

72-20-8 - Endrin 

_|  0.10|U 

1 

33213-6  5-9 - Endosulfan  II 

_|  0.10|U 

1 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

_|  0.10|U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_|  0.10IU 

1 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

_|  0.10|U 

1 

72-43-5 - Met  boxy  chi  or 

_|  0.50iU 

1 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0.10|U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_|  0.10|U 

1 

5103-71-9 - alpha- Chlordane 

.1  0.050|U 

1 

5103-7  4-2 - gamma-Chlordane 

_|  0.050|U 

1 

8001-35-2 - Toxaphene 

J  5.0|U 

1 

126  74-11-2 - Aroc  lor- 1016 

_l  1.0|U 

1 

11104-2  8-2 - Aroc  lor- 1221 

.1  2.0|U 

1 

11141-16-5 - Aroc  lor- 1232 

_|  1.0|U 

1 

534  69-21-9 - Aroc  lor- 12  4  2 

J  1.0|U 

1 

126  72-2  9-6 - Aroc  lor- 124  8 

_|  1.0|U 

1 

11097-6  9-1 - Aroc  lor- 12  54 

J  1.0|U 

1 

I 

11096-82-5 - Aroc  lor  - 1260 

_l  1.0|U 

FORM  I  PEST 


U000067 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _ 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.:  20707 
Matrix;  (soil/water)  WATER 
Sample  wt/vol:  1000 

%  Moisture:  _  decanted: 

Extraction;  (SepF/Cont/Sonc ) 
Concentrated  Extract  Volume: 
Injection  Volume:  1 .00  (uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  N _ 

CAS  NO.  COMPOUND 


I  02-MWl 

Contract:  9420972 _  j _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  _ 

Lab  Sample  ID;  2070702 

Lab  File  ID:  _ 

Date  Received:  05/16/94 

Date  Extracted;  05/20/94 

Date  Analyzed:  05/26/94 

Dilution  Factor;  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  N 

CONCENTRATION  UNITS: 

(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


(g/mL)  ML _ 

(Y/N)  _ 

SEPF 

10000  (uL) 

pH;  6.0 


319-84-6 - 

- aloha-BHC 

1  1 

1  0.050|U 

319-85-7 - 

- beta-BHC 

1  0.050|U 

319-86-8 - 

- delta-BHC 

1  0.050iU 

1 

58-89-9 - 

- gamma-BHC  (Lindane) 

1  0.050|U 

76-44-8 - 

- Heptachlor 

1  0.050|U 

1 

309-00-2 - 

- Aldrin 

1  0.050|U 

1024-57-3 - 

- Heptachlor  epoxide 

1  0.050|U 

1 

959-98-8 - 

- Endosulfan  I 

1  0.050|U 

60-57-1 - 

- Dieldrin 

1  0.10|U 

1 

72-55-9 - 

- 4. 4 '-DDE 

1  0.101U 

72-20-8 - 

- Endrin 

I  0.101U 

1 

33213-65-9 - 

- Endosulfan  II 

1  0.10|U 

72-54-8 - 

- 4.4'-DDD 

1  0.10|U 

1 

1031-07-8 - 

- Endosulfan  sulfate 

1  0. 10|U 

50-29-3 - 

- 4.4'-DDT 

1  0.10|U 

1 

72-43-5 - 

- Methoxvchlor 

1  0. 50 1 U 

53494-70-5 - 

- Endrin  ketone 

1  0.10|U 

1 

7421-93-4 - 

- Endrin  aldehyde 

1  0. 10|U 

5103-71-9 - 

- aloha-Chlordane 

_|  0.050|U 

5103-74-2 - 

- aamma-Chlordane 

_|  0.050|U 

8001-35-2 - 

- Toxaphene 

r  5.0iU 

1 

12674-11-2 - 

- Aroclor-1016 

1  1 .0 1 U 

11104-28-2 - 

- Aroclor-1221 

1  2.0|U 

11141-16-5 - 

- Aroclor-1232 

1  1.01U 

53469-21-9 - 

- Aroclor-1242 

1  1.0|U 

12672-29-6 - 

- Aroclor-1248 

1  1.0|U 

11097-69-1 - 

- Aroclor-1254 

1  1.0|U 

11096-82-5 - 

- Aroclor- 1260 

1  1.0|U 

1  1 

_l 

FORM  I  PEST 


oooooes 


3  '90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


02-MW2 


20707 


ab  Name:  NYTEST  ENV  INC 

ab  Code:  NYTEST  Case  No  _ 

[atrix;  (soil/water)  WATER 

ample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

xtraction:  { SepF /Cont/Sonc )  SEPF 


Contract:  942097  2 
SAS  No. :  _ 


SDG  Ho . : 


oncentrated  Extract  Volume: 
njection  Volume:  1 . 00  (uL) 
PC  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


Lab  Sample  ID:  2072802 

Lab  File  ID:  _ 


10000  (uL) 


Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted;  05/23/94 
Date  Analyzed:  06/02/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 


pH:  6 . 0 


Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N_ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG /L 


Q 


319-84-6 - alpha-BHC 

1 

1 

1 

0.050 1 U 

31  9-85-7 - beta-BHC 

I 

0.050|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1 

0.050 |U 

1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1 

0.050|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1 

0.050|U 

309-00-2 - Aldrin 

.1 

0.050|U 

1 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1 

0.0501U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1 

0.050|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1 

0. 10|U 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

1 

0. 10|U 

72-20-8 - Endrin 

1 

0. 10|U 

1 

3321  3-65-9 - Endosulfan  II 

.  1 

0. 10|U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1 

0. 10 |U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1 

0. 10  |U 

50-29-3 - 4 . 4  '  -DDT 

.1 

0. 10|U 

7  2-43-5 - Methoxvchlor 

I 

0. 50|U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

1 

0. 101U 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1 

0. 10|U 

5103-71-9 - aloha-Chlordane 

1 

0.050|U 

5103-74-2 - aamma-Chlordane 

i 

0.0501U 

8001-35-2 - Toxaohene 

1 

5.01U 

12674-11-2 - Aroclor-1016 

. 1 

1.0|U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

1 

2 .0|U 

1  1141-16-5 - Aroclor-1232 

1 

1.01U 

53469-21-9 - Aroclor-1242 

1 

1.0|U 

1  2  67  2-2  9-6 - Aroclor-1248 

J 

1 .0  |U 

1  1097-69-1 - Aroclor-1254 

_J 

1 .01U 

1 

11096-82-5 - Aroc  lor- 12  60 

.J 

1.0|U 

1 

1  __ 

FORM  I  PEST 


0000069 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  03-MWl 


Lab  Name:  NYTEST  BNV  INC _  Contract: 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No.: 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  { SepF 'Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume;  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  N _  pH:  6 . 0 


9420972  I _ 

_  SDG  No. :  _ 

Lab  Sample  ID:  2070703 

Lab  File  ID:  _ _ 

Date  Received:  05/16/94 
Date  Extracted:  05/20/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  ^ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


r 

319-84-6 - - 

- alpha-BHC 

1  1 

1  0.050|U 

1 

319-85-7 - 

- beta-BHC 

1  0.050|U 

319-86-8 - 

- delta-BHC 

1  0.050|U 

1 

58-89-9 - 

- qamma-BHC  (Lindane) 

1  0.050 |U 

76-44-8 - 

- Heptachlor 

1  0.050|U 

1 

309-00-2 - 

- Aldrin 

1  0.050|U 

1024-57-3 - 

- Heptachlor  epoxide 

1  0.050|U 

1 

959-98-8 - 

- Sndosulfan  I 

1  0.050|U 

60-57-1 - 

- Dieldrin 

1  0.10|U 

1 

72-55-9 - 

- 

1  0.10|U 

72-20-8 - 

- Endrin 

1  0.101U 

1 

33213-65-9-- 

- Endosulfan  II 

1  0.101U 

72-54-8 - 

- 4.4'-DDD 

1  0.10|U 

1 

1031-07-8 - 

- Etdosulfan  sulfate 

1  0.10|U 

50-29-3 - 

- 4. 4' -DDT 

1  0.10|U 

1 

72-43-5 - 

- Me  thoxvchlor 

1  0.501U 

53494-70-5 — 

- Endrin  ketone 

1  0.10|U 

1 

7421-93-4 - 

- Enirin  aldehyde 

1  0.14iP 

5103-71-9 - 

- alcha-Chlordane 

1  0.050|U 

1 

5103-74-2 - 

- aamma-Chlordane 

_1  0.050|U 

8001-35-2 - 

- Toxaphene  _  _ 

1  5.0|U 

1 

12674-11-2-- 

- Aro  3lor-1016 

1  1.0IU 

11104-28-2-- 

- Aroc'lor-1221 

1  2.0|U 

1 

11141-16-5-- 

- Aroclor-1232  . . 

1  1.0|U 

53469-21-9-- 

- Aroclor-1242 

1  1.0|U 

1 

12672-29-6-- 

- Aroc lor- 1248 

1  1,0|U 

11097-69-1 — 

- Arocli  or- 1254 

i  1.0|U 

1 

11096-82-5-- 

- Aroclor- 1260 

1  1.0|U 

1  1 

FORM  I  PEST 


0000070 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST  ENV  INC 


ab  Code;  NYTEST  Case  No.:  20707 
jlatrix;  (soil/water)  WATER 
ample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ^ 

Moisture:  _  decanted:  (Y/N) 

xtraction : 


(SepF/Cont/Sonc ) 
oncentrated  Extract  Volume: 
njection  Volume;  1 . 00  (uL) 

PC  Cleanup:  (Y/N)  N _  pH: 


Contract;  9420972 
SAS  No. :  _ 


1  03-MW2 

I _ 


SDG  No 


Lab  Sample  ID:  2072803 
Lab  File  ID;  _ 


SEPF 


10000  (uL) 


6.0 


Date  Received:  05/18/94 
Date  Extracted:  05/23/94 
Date  Analyzed:  06/02/94 
Dilution  Factor:  1 . 00 

Sulfur  Cleanup;  (Y/N)  N _ 


CAS  NO. 


COMPOUND 


CONCENTRATION  UNITS: 
(ug/L  or  ug/Kg)  UG/L 


Q 


r 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  0.050IU 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  0.050|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  0.050|U 

1 

58-89-9 - qamma-BHC  (Lindane) 

1  0.050|U 

76-44-8 - Heptachlor 

1  0.050|U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  0.050|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  0.050|U 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  0.050|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  0.10|U 

1 

72-55-9 - 4.4'-DDE 

1  0.10|U 

72-20-8 - Endrin 

1  0.10|U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  0.10|U 

72-54-8 - 4,4'-DDD 

1  0.10|U 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

_|  0.10|U 

50-29-3 - 4.4'-DDT 

1  0.10|U 

1 

72-43-5 - Methoxvchlor 

1  0.50|U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_|  0.101U 

1 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

1  0. 13 1 P 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0.050|U 

1 

5103-74-2 - gamma- Ch  lor  dane 

_|  0.050|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

i  5.0|U 

1 

126  74-11-2 - Aroclor-1016 

1  1.0|U 

11104-28-2 - Aroclor-1221 

_1  2.0|U 

1 

11141-16-5 - Aroclor-1232 

1  1 .0  |U 

534  69-21-9 - Aroclor-124  2 

_|  1.0|U 

1 

12  6  72-2  9-6 - Aroc  lor- 1248 

_l  1.0|U 

11097-6  9-1 - Aroclor-12  54 

1  1.01U 

1 

11096-82-5 - Aroc  lor- 1260 

1  1.0|U 

1  1 

FORM  I  PEST 


0000071 


3/90 


ID 

PESTICIDE  ORGANICS  ANALYSIS  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC _  Contract 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707  SAS  No. 

Matrix:  (soil/water)  WATER 

Sample  wt/vol:  1000  (g/mL)  ML 

%  Moisture:  _  decanted:  (Y/N)  _ 

Extraction:  ( SepF/Cont/Sonc )  SEPF 

Concentrated  Extract  Volume;  10000  (uL) 

Injection  Volume:  1 . 00  (uL) 

GPC  Cleanup;  (Y/N)  N _  pH;  6.0 


STATION 


:  9420972 


SDG  No. : 


Lab  Sample  ID:  2070707 
Lab  File  ID;  _ 


Date  Received:  05/16/94 
Date  Extracted;  05/20/94 
Date  Analyzed:  05/26/94 
Dilution  Factor;  1 . 00 
Sulfur  Cleanup:  (Y/N)  N _ 


CONCENTRATION  UNITS: 

CAS  NO.  COMPOUND  (ug/L  or  ug/Kg)  UG/L  Q 


1 

319-84-6 - alpha-BHC 

1  1 

1  0.050|U 

1 

319-85-7 - beta-BHC 

1  0.050|U 

319-86-8 - delta-BHC 

1  0.050|U 

1 

58-89-9 - gamma-BHC  (Lindane) 

1  0.050IU 

76-44-8 - Heptachlor 

1  0.050|U 

1 

309-00-2 - Aldrin 

1  0.050|U 

1024-57-3 - Heptachlor  epoxide 

1  0.050|U 

1 

959-98-8 - Endosulfan  I 

1  0.050|U 

60-57-1 - Dieldrin 

1  0.10|U 

1 

72-55-9 - 4,4'-DDE 

1  0.10|U 

72-20-8 - Endrin 

1  0.101U 

1 

33213-65-9 - Endosulfan  II 

1  0.10|U 

72-54-8 - 4.4'-DDD 

1  0.10IU 

1 

1031-07-8 - Endosulfan  sulfate 

1  0. 10|U 

50-29-3 - 4,4'-DDT 

_|  0.101U 

1 

72-4  3-5 - Methoxychlor 

_|  0.50|U 

53494-70-5 - Endrin  ketone 

_1  0.10|U 

i 

7421-93-4 - Endrin  aldehyde 

_|  0.10|U 

5103-71-9 - alpha-Chlordane 

_|  0.050|U 

1 

5103-74-2 - gamma-Chlordane 

_1  0.050|U 

8001-35-2 - Toxaphene 

_l  5.0|U 

1 

12674-11-2 - Aroclor- 1016 

_l  1.0|U 

11104-28-2 - Aroclor- 1221 

_|  2.0|U 

1 

11141-16-5 - Aroclor- 1232 

_l  1.0|U 

5346  9-21-9 - Aroclor- 1242 

_l  1.0|U 

1 

12  67  2-29-6 - Aroclor- 1248 

_1  1.0|U 

1 1097-69-1 - Aroclor- 12  54 

1  1.0|U 

1 

11096-82-5 - Aroclor- 1260 

1  1.0|U 

1  1 

FORM  I  PEST 


0000073 


3/90 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm,  mg/kg  (Dry  wt.) ; 
Parameter (s) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


Log  In  No. ;  20316 

Matrix:  SOIL 

Sample  Identification 

BG-001-1  BG-001-2  BG-001-3 

(2031613)  (2031614)  (2031615) 


11  u 

11  U 

11  U 

ND 

ND 

ND 

11  U 

11  U 

11  U 

ND 

ND 

ND 

11  U 

11  U 

11  U 

ND 

ND 

ND 

11  U 

11  U 

11  U 

ND 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


ncooiis 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows : 

Results  in  ppb,  ug/kg  (Dry  wt.) : 
Parameter (s) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


Log  In  No. :  20316 

Matrix:  SOIL 

Sample  Identification 

BG-001-1  BG-001-2  BG-001-3 
(2031613)  (2031614)  (2031615) 

110  U  110  U  110  u 

ND  ND  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


OOOOIII 


nytest  environmentaU 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18242 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm  (Dry  wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


1~1B1  1-1B2  1-1B3  1-4B1  1-4B2  1-4B3 

(1824201) (1824202) (1824203) (1824204) (1824205) (1824206) 


#2  Fuel  Oil 

o 

• 

o 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

\ 


TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
articular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
he  hydrocarbon  reference  standards. 


0000156 


nytest  environmentoL 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.;  18242 


We  find  as  follows; 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.);  Matrix;  SOIL 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


l-lBl  1-1B2  1-1B3  1-4B1  1-4B2  1-4B3 

(1824201) (1824202) (1824203) (1824204) (1824205) (1824206) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U  500.0  U 
NA  NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U  500.0  U 
NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  —  Total  volatile  hydrocarbons  guantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000160 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No . :  20316 


We  find  as  follows: 


Results  in  ppm,  mg/kg  (Dry  wt.)  : 


Matrix:  SOIL 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


1-002-1  1-002-2  1-002-3  1-002-3DUP  2-003-1 

(2031604)  (2031605)  (2031606)  (2031607)  (2031601) 


#2  Fuel  Oil 

11  u 

11  U 

11  U 

10  U 

54  U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

#6  Fuel  Oil 

11  U 

11  U 

11  U 

10  U 

54  U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Lubricating  Oil 

11  U 

11  U 

11  U 

10  U 

54  U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Kerosene 

11  U 

11  U 

11  U 

10  U 

54  U 

TPH  (as  Kerosene) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  _  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards. 


11000113 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  20316 


We  find  as  follows : 

Results  in  ppb,  ug/kg  (Dry  wt.) :  Matrix:  SOIL 

Parameter (s)  Sample  Identification 


1-002-1  1-002-2  1-002-3  1-002-3DUP  2-003-1 

(2031604)  (2031605)  (2031606)  (2031607)  (2031601) 


GASOLINE 


TPH  (as  Gasoline) 


110  U  110  U  110  U  100  U  110  U 

ND  ND  ND  ND  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000109 


ny  test  envi  ron  menta  I 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.;  18242 


We  find  as  follows; 

Results  in  ppm  (Dry  wt.);  Matrix;  SOIL 


Parameter (s)  Seimple  Identification 


1-3B1  1-3B2  1-3B3  1-3B3D  2-2B1  2-2B2 

(1824207) (1824208) (182409)  (1824210) (1824213) (1824214) 


#2  Fuel  Oil 

100.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

o 

d 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

100.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

18. C 

\ 

NA 

NA 

130. 

0 

NA 

Lubricating  Oil 

100.0 

U 

O 

o 

u 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

100.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000157 


ny  test  envi  ron  menta  i « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No,:  18242 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt,):  Matrix:  SOIL 

Parameter (s)  Sample  Identification 


1-3B1  1-3B2  1-3B3  1-3B3D  2-2B1  2-2B2 

(1824207)  (1824208)  (1824209)  (1824210)  (1824213)  (1824214) 


GASOLINE  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U 

TPH  (as  Gasoline)  NA  NA  NA  NA  NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000161 


me 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18242 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm  (Dry  wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


2-2B3  2-lBl  2-1B2  2~1B3  2-2B3D 

(1824215) (1824216) ( 1824217 )( 1824218 ) (1824219) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

o 

• 

o 

U 

O 

O 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

14. C 

1 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
articular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
he  hydrocarbon  reference  standards. 


0000158 


ny  test  envi  ron  menta  1 « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18242 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.):  Matrix:  SOIL 

Parameter ( s )  Sample  Identification 


2-2B3  2-lBl  2-1B2  2-1B3  2-2B3D 

(1824215) (1824216) (1824217) (1824218) (1824219) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U 
NA  NA  NA  NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000182 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  20316 


We  find  as  follows: 


Results  in  ppm,  mg/kg  (Dry  wt . ) : 

Matrix: 

SOIL 

Parameter (s) 

Sample 

Identification 

2-003-2  2-003-3  3-005-1  3-005-2 

(2031602)  (2031603)  (2031608)  (2031609) 

3-005-3 

(2031610) 

#2  Fuel  Oil 

12  U 

10  U 

10  U 

11  U 

11  u 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

#6  Fuel  Oil 

12  U 

10  U 

10  U 

11  U 

11  U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Lubricating  Oil 

12  U 

10  U 

10  U 

11  U 

11  U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Kerosene 

12  U 

10  U 

10  u 

11  U 

11  U 

TPH  (as  Kerosene) 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as . . . )  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


00001J4 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  20316 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppb,  ug/kg  (Dry  wt.) : 

Parameter (s) 

2-003-2  2-003-3  3-005-1  3-005-2  3-005-3 

(2031602)  (2031603)  (2031608)  (2031609)  (2031610) 

120  U  100  U  100  U  110  U  110  u 

ND  ND  ND  ND  ND 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


Matrix;  SOIL 
Sample  Identification 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000110 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18281 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm  (Dry  wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


2-4B1  2-4B2  2--5B1  2-5B2  2-6B1 

(1828101)  (1828102)  (1828103)  (1828104)  (1828105) 


#2  Fuel  Oil 

100.0 

U 

1600. 

0 

100.0 

U 

3200. 

0 

o 

• 

o 

CN 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

100.0 

U 

1000.0 

u 

100.0 

U 

500.0 

u 

20.0 

u 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

33. C 

1 

Lubricating  Oil 

100.0 

u 

1000.0 

u 

100.0 

u 

500.0 

u 

20.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

1900. C 

\ 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

100.0 

u 

1000.0 

u 

100.0 

u 

500.0 

u 

20.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
articular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
he  hydrocarbon  reference  standards. 


11000120 


nytest  environmenta 


inc 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18281 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (s) 


Sample  Identification 


2-4B1  2-4B2  2-5B1  2-5B2  2-6B1 

(1828101)  (1828102)  (1828103)  (1828104)  (1828105) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U 

12000.0  10000.0  6600.0  5100.0  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard . 


11000123 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18281 


We  find  as  follows; 

Results  in  ppm  (Dry  wt.);  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


2-6B2  2-7B1  2-7B2  2-8B1  2-8B2 

(1828106)  (1828107)  (1828108)  (1828109)  (1828110) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

o 

o 

U 

50.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

50.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

330. 

0 

Lubricating  Oil 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

50.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

50.0 

U 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

TPH  (as...)  —  Total  Volatile  hydrocarbons  guantitated  as  a 
articular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
he  hydrocarbon  reference  standards. 


1)000121 


nytest  environmentoL 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18281 


)  We  find  as  follows: 

i 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.);  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


2-6B2  2-7B1  2-7B2  2-8B1  2-8B2 

(1828106) (1828107) (1828108) (1828109) (1828110) 

I 

f 

f  GASOLINE  500.0  U  500.0  U  500.0  U  500.0  U  6200.0 

•  TPH  (as  Gasoline)  NA  NA  NA  NA  NA 


nytest  environmentaU 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm  (Dry  wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (s)  Sample  Identification 


3-lBl  3-1B2  3-1B3  3-2B1  3-2B2  3-2B3 

(1823201) (1823202) (1823203) (1823204) (1823205)  (1823206) 


#2  Fuel  Oil 

50.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

50.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

49.0 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

50.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

680. 

0 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

50.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000158 


nytest  environmental,^ 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt-):  Matrix:  SOIL 


Parameter ( s) 


Sample  Identification 


3-lBl  3-1B2  3-1B3  3-2B1  3-2B2  3-2B3 

(1823201)  (1823202)  (1823203)  (1823204)  (1823205)  (1823206) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U  500.0  U 
NA  NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 

gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline  0  00016  2 
reference  standard. 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No,:  18232 


We  find  as  follows : 

Results  in  ppm  (Dry  wt,):  Matrix:  SOIL 


Paraineter{s)  Sample  Identification 


3-3B1  3-3B2  3-3B3  3-3B3D  3-6B1  3-6B2 

(1823207)  (1823208)  (1823209)  (1823210)  (1823213)  (1823214) 


#2  Fuel  Oil 

10.0 

U 

o 

o 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

200.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

5200. 

0 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0 

U 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

U 

200.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  fS  Fuel  Oil) 

19. C 

) 

80.1 

3 

NA 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

200.0 

U 

O 

O 

U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0 

u 

10.0 

U 

10.0 

U 

10.0 

U 

200.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

*  TPH  (as...)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
particular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
the  hydrocarbon  reference  standards. 


0000150 


nytest  environmentaU 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.;  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.):  Matrix:  SOIL 


ParainGter(s) 


Scimple  Identification 


3-3B1  3-3B2  3-3B3  3-3B3D  3-6B1  3-6B2 

(1823207) (1823208) (1823209) (1823210) (1823213) (1823214) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500*0  U  500.0  U  500.0  U 
NA  NA  NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000163 


ny  test  envi  ron  menta  I « 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. :  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppm  (Dry  wt.):  Matrix:  SOIL 


Parameter (8)  Sample  Identification 


3-6B3  3-4B1  3-4B2  3-4B3  3-4B3D 

(1823215) (1823216) (1823217) (1823218) (1823219 


#2  Fuel  Oil 

10.0  U 

50.0  U 

750.0 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

#6  Fuel  Oil 

10.0  U 

50.0  U 

100.0  U 

10.0 

U 

10.0 

U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

Lubricating  Oil 

10.0  U 

50.0  U 

100.0  U 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

NA 

740.0 

700.0 

NA 

NA 

Kerosene 

10.0  U 

50.0  U 

100.0  U 

10.0 

u 

10.0 

u 

TPH  (as  Kerosene) 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

TPH  (as...)  -  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as  a 
rticular  hydrocarbon,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of 
e  hydrocarbon  reference  standards. 


0000160 


nytest  environmentaU 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No. ;  18232 


We  find  as  follows: 

Results  in  ppb  (Dry  Wt.);  Matrix;  SOIL 

Parameter ( s )  Sample  Identification 


3-6B3  3-4B1  3-4B2  3-4B3  3-4B3D 

(1823215) (1823216) (1823217) (1823218) (1823219) 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


500.0  U  500.0  U 
NA  NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


500.0  U 
NA 


*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline/  however/  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000164 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.;  20707,  20728 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppb,  (ug/1) : 
Parameter (s) 


Matrix :  WATER 

Sample  Identification 


GASOLINE 

TPH  (as  Gasoline) 


01-MWl 

2070701 

02-MWl 

2070702 

03-MWl 

2070703 

EQUIPBLK 

2070706 

STATION 

2070707 

100  u 

100  u 

100  u 

100  u 

100  u 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  quantitated  as 
gasoline,  however,  peak  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000074 


REPORT  OF  ANALYSIS 


We  find  as  follows : 
Results  in  ppb,  (ug/1) : 
Parameter (s) 


GASOLINE 


Log  In  No.:  20707,  20728 


Matrix:  WATER 

Sample  Identification 


01-MW2  02-MW2  03-MW2 

2072801  2072802  2072803 


100  U  100  U  100  U 


TPH  (as  Gasoline) 


ND  ND  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as  Gasoline)  =  Total  Volatile  hydrocarbons  guantitated  as 
gasoline,  however,  pea)c  pattern  does  not  match  that  of  the  Gasoline 
reference  standard. 


0000075 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log  In  No.:  20707  /  20728 


We  find  as  follows: 
Results  in  ppm,  (mg/1) : 
Parameter (s) 


#2  Fuel  Oil 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

#6  Fuel  Oil 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

Lubricating  Oil 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

Kerosene 

TPH  (as  Kerosene) 


Ol-MWl 

(2070701) 

02-MWl  03-MWl 

(2070702) (2070703) 

0.5  U 

0.5  U 

0.5  U 

ND 

ND 

ND 

0.5  U 

0.5  U 

0.5  U 

ND 

ND 

ND 

0.5  U 

0.5  U 

0.5  U 

ND 

ND 

ND 

0.5  U 

0.5  U 

0.5  U 

ND 

ND 

ND 

Matrix :  WATER 

Sample  Identification 


01-MW2  02-MW2  03-MW2 

(2072801)  (2072802)  (2072803) 

0.5  U  0.5  U  0.5  U 

ND  ND  ND 

0.5U  0.5U  0.5U 

ND  ND  ND 

0.5  U  0.5  U  0.5  U 

ND  ND  ND 

0.5U  0.5U  0.5U 

ND  ND  ND 


ND  =  Not  Detected 

*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum  hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 

hydrocarbon,  however,  pea)c  pattern  does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 
reference  standards . 


0000076 


REPORT  OF  ANALYSIS 


Log 

In  No. :  20707 

We  find  as  follows: 

Results  in  ppm,  (mg/1) : 

Matrix: 

WATER 

Parameter (s) 

Sample  Identification 

EQUIPBLK  STATION 
(2070706)  (2070707) 

#2  Fuel  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  #2  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

#6  Fuel  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  #6  Fuel  Oil) 

ND 

ND 

Lubricating  Oil 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  Lubricating  Oil) 

ND 

ND 

Kerosene 

0.5  U 

0.5  U 

TPH  (as  Kerosene) 

ND 

ND 

ND  =  Not  Detected 


*  TPH  (as...)  =  Total  Petroleum 

hydrocarbon,  however,  peak  pattern 
reference  standards. 


hydrocarbons  quantitated  as  a  particular 
does  not  match  that  of  the  hydrocarbon 


20728 


0000077 


U.S.  EPA  -  CL? 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

1 

I  EGOCll  _ 

Lab  Nar.e:  NyTEST_ENV_INC _  Contract:  942  0972 _  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  2:316 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  Sample  ID:  051613 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  04/07/94 

%  Solids:  _92.9 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  Analyte 

1 

1  Concentration | C [ 

Q 

[M  [ 

7429-90-5 

1  Aluminum 

1  5380[  1 

★ 

[  P  1 

7440-36-0 

[Antimony 

1  5.6iui 

N 

1  P  [ 

7440-38-2 

[Arsenic 

1  i.elBl 

1  F  [ 

7440-39-3 

1  Barium 

1  23.9|B[ 

* 

[  P  [ 

7440-41-7 

1  Beryllium 

1  0.42iBi 

★ 

[  P  [ 

7440-43-9 

1  Cadmium 

1  0.86|U[ 

N 

[  P  [ 

7440-70-2 

1  Calcium 

1  208|Bi 

* 

[  P  [ 

7440-47-3 

1  Chromium 

1  7.91  1 

N* 

[  P  [ 

7440-48-4 

1  Cobalt 

1  6.8181 

[  P  [ 

7440-50-8 

[ Copper 

1  12.01  1 

N* 

[  P  1 

7439-89-6 

[  Iron 

1  9930[  1 

★ 

1  P  1 

7439-92-1 

[Lead 

1  3.6|  1 

_ N* _ 

[  ^  1 

7439-95-4 

[Magnesium 

1  1200 [  1 

★ 

1  P  1 

7439-96-5 

[Manganese 

1 _  231 1  1 

_ N* _ 

1  P  1 

7439-97-6 

[Mercury 

1  0.1l[u| 

★ 

CV 

7440-02-0 

(Nickel _ 

1  . . . . _15.1|  1 

★ 

P 

7440-09-7 

[ Potassium 

[  774|B[ 

★ 

1  P  1 

7782-49-2 

1  Selenium^ 

1  l.Olul 

N 

1  P  1 

7440-22-4 

1  Silver _ 

1 .  l.llul 

N 

1  P  1 

7440-23-5 

1  Sodium _ 

[  210|u| 

1  P  1 

7440-28-0 

1  Thallium^ 

1  l.Olul 

1  P  1 

7440-62-2 

1  Vanadium__ 

[  9.8|B[ 

★ 

|p_! 

7440-66-6 

[  Zinc 

1  25.111 

_ N* _ 

|p_l 

5955-70-0 

[ Cyanide 

1  U  44[U| 

|ASl 

.1 

Color  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After:  YELLOW _  Clarity  After;  CLEAR_  Artifacts:  _ 

Comments : 

BG-001-1 


FORM  I 


IN 


(100011  6 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name;  NYTEST_ENV_INC _  Concract ;  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Cass  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  Sample  ID:  031614 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  04/07/94 

%  Solids:  _93.9 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


jcAS  No. 

1 

1  Analyte 

1 

1  Concentration 

1  1 
|C| 

Q 

1  1 
|m  I 

17429-90-5 

[Aluminum 

1  3340 

★ 

|P  1 

1  7440-36-0 

[Antimony 

1  4.9 

lu 

N 

jP  1 

17440-38-2 

[Arsenic 

1  1.9 

B 

|F_I 

17440-39-3 

[ Barium 

1  8.6 

[Bl 

* 

|P_I 

[7440-41-7 

[Beryllium 

1  0.19 

u 

* 

|P  1 

[7440-43-9 

1  Cadmium 

1  0.75 

u 

N 

|P  1 

[7440-70-2 

[ Calcium 

1  288 

|b| 

★ 

|P_I 

1  7440-47-3 

[ Chromium 

1  4.8 

N* 

|P  1 

1  7440-48-4 

1  Cobalt 

1  2.4 

|b| 

|P_I 

1  7440-50-8 

1  Copper 

1  8.8 

N* 

|P_1 

[7439-89-6 

[  Iron 

1  5660 

•k 

|P_I 

1  7439-92-1 

[Lead 

1  3.0 

_ ^N* _ 

|P_I 

[7439-95-4 

[Magnesium 

1  791 

|i| 

* 

|P_I 

[7439-96-5 

[Manganese 

1  '73.9 

_ N* _ 

|p_! 

[7439-97-6 

[Mercury 

1  ■  0.11 

|u 

* 

[cvj 

[7440-02-0 

[Nickel _ 

1  4.3 

u 

★ 

IP_I 

[7440-09-7 

1  Potassium 

1  271 

[Bl 

★ 

IP_I 

[7782-49-2 

( Selenium^ 

1  1.0 

u 

N 

|F_I 

[7440-22-4 

[silver _ 

1  0.94 

N 

|P_I 

(7440-23-5 

1  Sodium 

1  184 

W\ 

1  P  1 

(7440-28-0 

jThallium_ 

1  1.0 

u 

|F_I 

[7440-62-2 

[  Vanadium__ 

1  4.0 

[Bl 

★ 

1 P  1 

[7440-66-6 

[zinc 

1  17.4 

_ ^N* _ 

1 P  I 

[5955-70-0 

1  Cyanide 

1  0.42 

i^l 

lAsj 

j 

.1 

Color  Before:  BROWN  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After;  YELLOW _  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  _ 


Comments : 
BG-001-2 


FORM  I  -  IN 


(1C00I17 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name;  NYTEST_ENV_INC 

Lab  Code;  NYTEST  Case  No.; 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) ;  LOW 
%  Solids:  91.1 


I  230013  _ 

_  Contract;  9420972 _  j _ 

20316_  SA.S  No,:  _  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  031515 

Date  Received:  04/07/94 


Color 

Color 


Before : 
After : 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

|CAS  No. 

1 

II 

(  Analyte  ( Concentration ( C ( 

J  (  _ 

Q 

1  1 
|M  1 

_j _ j 

17429-90-5 

|7440-36-0 

1  Aluminum  | 

_2400(  (' 

★ 

lAn'-imony  | 

_7.8(B(‘ 

_N _ 

^ip_i 

17440-38-2 

(Arsenic  ( 

_1.1(U(. 

_W _ 

17440-39-3 

1  Barium _ | 

_13.5  jB(_ 

★ 

_i  p_i 

(7440-41-7 

1  Beryllium! 

_0.22  (U(_ 

* 

_|p_i 

(7440-43-9 

( Cadmium_  j 

_0.86  juj] 

N 

^jp^i 

(7440-70-2 

1  Calcium  | 

401  B[ 

* 

_^i  p_j 

(7440-47-3 

1 Chromium_ | 

_5-8(_(' 

jp_i 

(7440-48-4 

(Cobalt  ( 

_ 3.0(Bj_ 

J  p_i 

(7440-50-8 

( Copper  j 

— 104(_j‘ 

J  p_i 

(7439-89-6 

I  Iron  j 

6840 

* 

p 

(7439-92-1 

i Lead  ( 

_1-9(_(I 

J  F_j 

(7439-95-4 

1 Magnesium! 

_656(Bj 

it 

jp__i 

7439-96-5 

1  Manganese | 

_141(_( 

jp  1 

(7439-97-6 

1  Mercury  | 

_0.11(U( 

★ 

|CV| 

(7440-02-0 

(Nickel_  ( 

-10-5(_(_ 

★ 

-I  1 

J  P_| 

(7440-09-7 

1  Potassium! 

249  B 

★ 

|P  j 

(7782-49-2 

[Selenium  j 

_1.1(U( 

N 

|F  1 

(7440-22-4 

(silver  ( 

_l.l|U(_ 

_N _ 

(p  ( 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

_210  U( 

Ip^I 

7440-28-0 

j Thallium  j 

_1.1|U( 

If^I 

7440-62-2 

(Vanadium  j 

_3.2(B( 

* 

ip_i 

7440-66-6 

(zinc  ( 

_194(._[_ 

N* 

p 

5955-70-0 

( Cyanide  [ 

_0.66(  j 

1  1 
|AS| 

1 _ j 

(  ( 

j  j 

BROWN 

Clarity  Before: 

Texture : 

Artifacts : 

COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 

MEDIUM 


Comments : 
BG-001-3 


FORM  I  -  IN 


'toour 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


,Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18242  SAS  No. 


EPA  SAMPLE  NO. 


1-lBl 


SDG  No.:  SDG497 


‘Matrix  (soil/water)  :  SOIL_ 
iLevel  (low/med) :  LOW 


Lab  Sample  ID:  824201 _ 

Date  Received:  09/21/93 


%  Solids: 


96.8 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


Color  Before; 


Color  After: 


ICAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  i 

1  1 

Concentration [ C | 

1  1 

Q 

1  1 
|M  [ 

1  1 

17429-90-5 

[Aluminum  | 

4690[  [ 

* 

1  P  1 

17440-36-0 

[Antimony  [ 

6 . 4  [  U  1 

[P  1 

17440-38-2 

[Arsenic  [ 

1.6[B[ 

[F  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

22.3IBI 

★ 

1  P  1 

17440-41-7 

[ Beryllium [ 

0.17 [B[ 

1  P  1 
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1  Mercury _ j 

O.lllUl 

|CV| 

17440-02-0 

(Nickel  1 

11-81  1 

1  P  1 

17440-09-7 

1  Potassium  1 

501 IBl 

1  P  1 

17782-49-2 

1  Selenium_l 

1.0 lui 

IF  1 

17440-22-4 

1  Silver  1 

1.4 IBl 

_ ^N_ 

1  P  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 

77.6IBI 

1  P  1 

17440-28-0 

1 Thallium_l 

1.0 |ui 

1  F  1 

17440-62-2 

1 Vanadium_l 

12.21  1 

★ 

1  P  1 

17440-66-6 

1  Zinc  1 

29.51  1 

1  P  1 

15955-70-0 

1  Cyanide  1 

0.52IU1 

IASI 

1  1 

1  1 

1  1 

or  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 


or  After:  COLORLESS 


Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts: 


Inments : 


FORM  I 


IN 


0000027^^°^*^ 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415_ 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18242  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-1B3 


SDG  No. :  SDG497 


Matrix  (soil/water)  :  SOIL_ 
jjevel  (low/med):  LOW _ 


Lab  Sample  ID:  824218 _ 

Date  Received:  09/21/93 


%  Solids: 


97.8 


1  Concentration 

Units  (ug/L 

or  mg/kg  dry  weight) 

:  MG 

\  ' 

/  1  CAS  No . 

;  1 

1  1 

1  Analyte  | Concentration 

1  1 

1  1 

|C|  Q 

1  1 

1  1 
|M  1 

1  1 

17429-90-5 

1  Aluminum  1 

1660 

1  1 

1  P  1 

i  17440-36-0 

1 Antimony_| _ 

6.2 

|U| 

1  P  1 

17440-38-2 

1  Arsenic  1 

2.5 

1  1 

1  F  1 

17440-39-3 

1  Barium  1 

17.4 

1  B  1  * 

1  P  1 

,  17440-41-7 

1  Beryllium  1 

0.11 

|B| 

1  P  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  1 

0.77 

|U| 

1  P  1 

'  17440-70-2 

1  Calcium  1 

384 

1  B  1  * 

1  P  1 

17440-47-3 

1  Chromium  1 

5.3 

1  1  N* 

IP  1 

j  17440-48-4 

1  Cobalt  1 

2.5 

|B  1 

1  P  1 

1  17440-50-8 

1  Copper  1 

32.6 

1  1  * 

1  P  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 

11400 

1  1 

1  P  1 

1  17439-92-1 

ILead  I 

2.6 

I  1  N* 

1  F  1 

1  17439-95-4 

1  Magnesium  1 _ 

662 

|B|  * 

1  P  1 

■  17439-96-5 

[Manganese | _ 

182 

1  i  ^ 

1  P  1 

17439-97-6 

1  Mercury  | 

0.10 

|U| 

|CV| 

1  17440-02-0 

INickel  1 

8.0 

IB  1 

1  P  1 

>  17440-09-7 

1  Potassium  1 _ 

393 

lU  1 

1  P  1 

17782-49-2 

1  Selenium_| _ 

0.99 

|U| 

1  F  1 

1  17440-22-4 

1  Silver  | 

1.2 

|B1  N 

IP  1 

j  17440-23-5 

1  Sodium  1 

28.2 

|B  1 

1  P  1 

17440-28-0 

lThallium_| _ 

0.99 

lui 

1  F  1 

17440-62-2 

1  Vanadium_|_ 

5.3 

|B1  * 

IP  1 

1  17440-66-6 

1  Zinc  1 

30.2 

1  1  E* 

1  P  1 

.  15955-70-0 

1 

1  Cyanide _ | _ 

0.42 

|U1 
i  1 

*1  AS  1 

;i_i 

Color  Before:  BROWN 


Color  After:  COLORLESS 


vTomments ; 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR_ 


Texture:  MEDIUM 


Artifacts : 


U.s.  EPA  -  CL? 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


ab  Name;  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415  |  ^ 

ab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

strix  (soil/water)  •  sott  t  i 


5vel  (low/med) : 
Solids : 


Lab  Sample  ID:  824213 _ 

Date  Received:  09/21/93 


86.2 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


I  CAS  No, 


17429- 
I  7440- 
I  7440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17439- 
17439- 
17439- 
17439- 
17439- 
17440- 
17440- 
17782- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
15955- 


'-90-5 

-36-0 

-38-2 

-39-3 

-41-7 

-43-9 

-70-2 

-47-3 

-48-4 

-50.-8 

-89-6 

-92-1 

-95-4 

-96-5 

-97-6 

-02-0 

-09-7 

-49-2 

-22-4 

-23-5 

-28-0 

-62-2 

•66-6 

-70-0 


or  Before:  BROWN 
or  After:  P._YELL0W 

ments : 

AS_AT_A_2X_DILUTION . _ 
PB  AT  A  4X  DILUTION. 


1  Analyte  | Concentration | C | 
1  ..  1  .  II 

Q 

|M  1 

1  1 

1  Aluminum  | 

162001  1 

★ 

'IP  1 

1  Antimony  | 

7.1IU1 

IP  1 

lArsenic  ^l" 

3.7 |B| 

IF  1 

1  Barium  | 

_61.0|  1 

•k 

IP  1 

1  Beryllium  1 

0.50 |B| 

IP  1 

1  Cadmium  | 

0.87 |U| 

IP  1 

1  Calcium  | 

814 |B| 

k 

IP  1 

1  Chromium  | 

00 

I 

1 

_ N* 

IP  1 

1  Cobalt  |~ 

7.3 |B| 

IP  1 

Copper  1 

4.1 |B| 

k 

IP  1 

1  Iron  1 

187001  1 

k 

IP  1 

[Lead  | 

20.31  1 

_SN* _ 

1  F  1 

[Magnesiuml 

29001  1 

* 

IP  1 

Manganese | 

209  1  1 

k  ’ 

IP  1 

Mercury  | 

0. 12 |U| 

|CV| 

Nickel  |~ 

_15.0|  1 

IP  1 

1  PotassiumI  ■ 

900 1 B 1 

IP  1 

Selenium  | 

l-2|Ur 

IF  1 

Silver  1 

1.4 |B| 

_ N _ 

IP  1 

Sodium  |~ 

110 |B| 

IP  1 

Thallium  | 

1.2  luT 

IF  1 

Vanadium  |~ 

30.71  r 

k 

IP  1 

Zinc  1 

_39.5i  r 

~E* 

IP  1 

Cyanide  |  ” 

0. 49  |U| 

IASI 

1  r 

Clarity 

Before 

. 

Texture : 

Clarity 

After: 

CLEAR 

Artifacts 

FORM  I  -  IN 


0000025™°2 


U.S.  EPA  -  CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


>Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 


2-2B2 


;Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18242  SAS  No.: 


Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _ 

%  Solids:  89.1 


_  SDG  No.:  SDG497 

Lab  Sample  ID:  824214 _ 

Date  Received:  09/21/93 


Concentration  Units  {ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


IColor  Before:  BROWN 


Comments: 

PB  AT  A  4X  DILUTION. 


ICAS  No. 

1 

1  Analyte  | Concentration | C | 

1  ..  1  II 

Q 

(M  ( 

(  1 

17429-90-5 

1 Aluminum_|_ 

174001  ( 

★ 

(P  1 

1 7440-36-0 

[Antimony  | 

6.2 (U( 

(P  1 

1 7440-38-2 

1  Arsenic _ |~ 

3.81  ! 

(F  1 

1 7440-39-3 

1  Barium  | 

90.71  ( 

(P  1 

1 7440-41-7 

1  Beryllium  1 

1.01  ( 

IP  1 

1  7440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.76|U( 

IP  1 

1  7440-70-2 

1  Calcium  | 

■  7770  1  ( 

★ 

IP  1 

17440-47-3 

1  Chromium  | 

14.91  (■ 

IP  1 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

6.5 |B( 

IP  1 

17440-50-8 

1  Copper  1 

26. 0(  (■ 

★ 

IP  1 

7439-89-6 

1  Iron  1 

18100(  (■ 

★ 

IP  1 

7439-92-1 

ILead  | 

19. 2(  (■ 

__SN* _ 

IF  1 

17439-95-4 

1  Magnesium! 

6080(  r 

* 

IP  1 

7439-96-5 

[Manganese | 

639!  r 

IP  1 

17439-97-6 

(Mercury _ | 

0.11(U| 

|CV| 

1  7440-02-0 

(Nickel  ( 

13-.6(  (■ 

IP  1 

17440-09-7 

( Potassium | 

441(B( 

IP  1 

7782-49-2 

( Selenium  ( 

1.1|U(' 

IF  1 

7440-22-4 

(Silver  1 

0.84 (U( 

N 

IP  1 

7440-23-5 

( Sodium  ( 

96.6(B| 

IP  1 

7440-28-0 

(Thallium  ( 

1.1|U(~ 

IF  1 

7440-62-2 

( Vanadium  ( 

29. 0(  ( 

* 

IP  1 

7440-66-6 

(Zinc  ( 

_63.1(  ( 

~E~* 

IP  1 

5955-70-0 

( Cyanide  ( 

0 . 63 (U ( 

IASI 

1  1 

!  1 

l_| 

BROWN 

Clarity 

Before 

Texture : 

P._YELLOW 

Clarity 

After: 

CLEAR 

Artifacts : 

FORM  I 


000003  Qlmo2  . 


U.S.  EPA  -  CLP 


EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


SDG  No. :  SDG497 


Lab  Sample  ID;  824215_ 


b  Name:  NYTEST^ENVIRONMENTAL^INC .  Contract:  9320415_ 
b  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.: 

trix  (soil/water) :  SOIL_ 

vel  (low/med) :  LOW Date  Received:  09/21/93 

Solids:  _93.2 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


I 


2-2B3 


Lor  Before: 
Lor  After: 
nments : 


CAS  No. 

1  1  II 

1  Analyte  | Concentration | C 1 

1  1  II 

Q 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

66201  [ 

★ 

7440-36-0 

1  Antimony  | 

6.2 |U[ 

7440-38-2 

[Arsenic  | 

1.5|B[ 

7440-39-3 

1  Barium  | 

23,7 |B| 

* 

7440-41-7 

1  Beryllium | 

0.34 |B| 

7440-43-9 

1  Cadmium  [ 

0.77 1U| 

7440-70-2 

[Calcium  | 

622 |B[ 

★ 

7440-47-3 

1  Chromium  1 

10.31  [ 

N* 

7440-48-4 

[Cobalt  [, 

3 . 8  1  B  [ 

7440-50-8 

1  Copper  1 

26.01  [ 

★ 

7439-89-6 

1  Iron  1 

11400!  [ 

★ 

7439-92-1 

ILead  I 

5.7  1  [ 

N* 

7439-95-4 

[ Magnesium [ 

19201  [ 

★ 

7439-96-5 

1  Manganese | 

1401  [ 

★ 

7439-97-6 

[Mercury  [ 

0.11 |U[ 

7440-02-0 

INickel  1 

9. 9  [  [ 

7440-09-7 

1  Potassium | _ 

916[B[ 

7782-49-2 

1  Selenium  | 

0. 98 [U| 

7440-22-4 

[Silver  1 

1.3[B[ 

_ ^N _ 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

48.6|B[ 

7440-28-0 

1 Thallium_| _ 

0. 98 |U[ 

7440-62-2 

[Vanadium  [ 

13.41  [ 

★ 

7440-66-6 

[ Zinc  [ 

33.71  [ 

E~ 

5955-70-0 

[Cyanide  [ 

0.35|U[ 

1  1 

1  [ 

BROWN 

Clarity 

Before : 

COLORLESS 


Clarity  After;  CLEAR_ 


M 

P^ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P__ 

CV 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

F_ 

P_ 

P_ 

AS 


Texture :  MEDIUM 

Artifacts : 


FORM  I  ~  IN 

0000031  ILM02.1 


U.S.  EPA 


CLP 


I  1  EPA  SAMPLE  NO. 

'  INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I 

j  I  2-2B3D 

iLab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC.  Contract:  9320415 _  | _ 

jLab  Code:  10195_  Case  No.:  18242_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG497 

^Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  Sample  ID:  824219 _ 

jbevel  (low/med) :  LOW Date  Received:  09/21/93 

%  Solids :  _92 . 3 

/  Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration | C I 

Q 

1  1 
IM  1 
1  ! 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

92301  1 

★ 

1  P  1 

7440-36-0 

1  Antimony  | 

5.3 |U| 

1  P  1 

7440-38-2 

1  Arsenic  | 

3.4  1  1 

IF  1 

7440-39-3 

1  Barium  | 

44.01  1 

* 

1  P  1 

7440-41-7 

1  Beryllium | 

0.48 |B| 

IP  1 

7440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.65 |U| 

1  P  1 

7440-70-2 

1  Calcium  | 

429IBI 

★ 

IP  1 

7440-47-3 

1  Chromium  | 

11.71  1 

N* 

IP  1 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

8 . 0  1  B  1 

1 P  1 

7440-50-8 

1  Copper  1 

10.91  1 

★ 

1  P  1 

7439-89-6 

1  Iron  1 

170001  1 

1  P  1 

7439-92-1 

ILead  I 

5.2  1  1 

_ N* _ 

1  F  1 

7439-95-4 

1  Magnesium | 

24501  1 

k 

1  P  1 

7439-96-5 

1  Manganese | 

430 1  1 

k 

IP  1 

7439-97-6 

1  Mercury _ | 

0^11 1U| 

|CV| 

7440-02-0 

INickel  1 

15.11  1 

1  P  1 

7440-09-7 

1  Potassium | 

992  1  1 

IP  1 

7782-49-2 

1  Selenium  | 

0.951U1 

w 

1  F  1 

7440-22-4 

1  Silver  | 

0.72 lUl 

N 

1  P  1 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

46.2 IBl 

IP  1 

7440-28-0 

lThallium_| 

0. 95 1U| 

IF  1 

7440-62-2 

1  Vanadium_| 

21.71  1 

k 

1  P  1 

7440-66-6 

IZinc  1 

32.41  1 

_ E* _ 

1  P  1 

5955-70-0 

1  Cyanide  | 

0.52 |U1 

|AS| 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

Icolor  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

i Color  After:  COLORLESS  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  _ 


'Comments : 


FORM  I  -  IN 

0000032  ™2.i 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  A.NALYSES  DATA  SHEET 


Lab  Nar.e:  NYTEST_ENV_INC _ 

Lab  Cede:  NYTEST  Case  No.: 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _ 

%  Solids :  93.7 


I  2-0031  _ 

_  Contract:  9420972 _  j _ 

20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316 

Lab  Sample  ID:  031601 

Date  Received:  04/07/94 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1  II 

1  Analyte  | Concentration | C | 

.1  1  _JJ 

Q 

1  1 
|m  I 

7429-90-5 

[Aluminum  | 

8431  1 

* 

!  P  i 

7440-36-0 

[Antimony  | 

12.6 [Bj 

N 

!  P  1 

7440-38-2 

[Arsenic  | 

6.6  1  1 

1 F  ! 

7440-39-3 

[Barium  | 

19.4161 

* 

1 P  ! 

7440-41-7 

1  Beryllium! 

0.2618! 

•k 

!  P  1 

7440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.85 lUl 

N 

!  P  1 

7440-70-2 

[Calcium  | 

881001  1 

★ 

[  P  ! 

7440-47-3 

1  Chromium  j 

3.4|  1 

N* 

1 P  ! 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

2.3|U| 

1 P  ! 

7440-50-8 

1  Copper  1 

_ 25. 7|  1 

N* 

1 P  1 

7439-89-6 

1  Iron  1 

33601  ! 

★ 

1 P  1 

7439-92-1 

1  Lead  [ 

31.61  1 

_SN* _ 

1  p  1 

7439-95-4 

1 Magnesium! 

48800!  ! 

★ 

!  P  1 

7439-96-5 

! Manganese ! 

79.21  1 

_ N* _ 

1 F  1 

7439-97-6 

[Mercury  [ 

o.iijuj 

★ 

[CV 

7440-02-0 

[Nickel  1 

5.8181 

★ 

P 

7440-09-7 

1  Potassium  1 

237|U| 

★ 

1 P  1 

7782-49-2 

[Selenium  | 

1.1 lul 

N 

1  p  1 

7440-22-4 

i Silver  1 

2.0|B| 

N 

1 P  1 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

335 [B| 

1 P  [ 

7440-28-0 

[Thallium  [ 

i.iiui 

1  p  1 

7440-62-2 

[vanadium  | 

17.3L.I 

★ 

1 P  1 

7440-66-6 

[zinc  1 

31. 8|  1 

_ N* _ 

|pI1 

5955-70-0 

[ Cyanide  j 

_ 0.40 |uj 

|AS| 

1  1 

Color  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After:  COLORLESS  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  _ 


Comments : 

2-003-1 _ 

PB  AT  A  5X  DILUTION. 


FORM  I  -  IN 


(10001  25 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST^ENV__^INC _  Contract:  9420S72, 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316_  SAS  No.: 


2-0052 


SDG  No. :  20316 


Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _ 

%  Solids:  83.0 


Lab  Sample  ID:  031602 
Date  Received:  04/07/54 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

|CAS  No. 

1 

1  1 

1  Analyte  1 

1  1 

Concentration  1 C 1 
1  1 

Q 

|m 

1 

17429-90-5 

1 Aluminum_| 

144001  1 

★ 

1  P 

17440-36-0 

1 Anuimony_| 

6.llul 

J  ^ 

|7440-38-2 

1  Arsenic _ j 

9.61  1 

1  ^ 

|7440-39-3 

1  Barium _ | 

71.8 1  1 

* 

1  P 

17440-41-7 

1  Beryllium  i_ 

0.92 1b| 

* 

|P 

1 7440-43-9 

1  Cadmium _ | 

0.94 iuj 

N 

1  ^ 

1 7440-70-2 

1  Calcium  | 

990  B 

★ 

1  P 

1 7440-47-3 

1 Chromium_ | 

12.61  1 

N* 

|P 

17440-48-4 

1  Cobalt _ j_ 

CD 

00  1 

I  P 

1 7440-50-8 

1  Copper _ j_ 

43.61  r 

N* 

1  P 

17439-89-6 

1  Iron  1 

186001  1 

★ 

1  P 

17439-92-1 

1  Lead  I 

12.21  (■ 

^N*_ 

1  P 

17439-95-4 

|Magnesium|_^ 

1770j  i 

* 

1  P 

17439-96-5 

[Manganese 

1471  r 

1  P 

17439-97-6 

[Mercury  [ 

0.12 1U| 

* 

[CV 

17440-02-0 

(Nickel  1 

15.91  r 

* 

[p 

17440-09-7 

[ Potassium  j_ 

355lB| 

★ 

lp 

ip_ 

17782-49-2 

[Selenium  | 

i.2iur 

N 

17440-22-4 

[Silver _ [__ 

1.2lul 

N 

7440-23-5 

1  Sodium _ 
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IN’CRGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


Contract:  9420972 


Lab  Narr.e:  NYTEST_ENV_INC _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-0033 


SDG  No. :  20316 


Lab  Sample  ID:  031603 
Date  Received:  04/07/94 


Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW 

%  Solids:  _55.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


jcAS  No. 

1  1  II 

1  Analyte  | Concentration | C | 
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★ 
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★ 

1  p-i 

[7440-66-6 

|zi"ic _ 1 

54. l|  1 

_ N*_ 

1 

[5955-70-0 

[Cyanide  j 

0.33 iui 

jAsj 

1-  1 

.  1 _ i 

Color  Before:  BROWN 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO 


2-4B1 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _  1 - - 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Sample  ID.  828101 - 

Level  (low/med):  LOW _  Date  Received:  09/23/93 


%  Solids: 


93.2 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weighs) .  MG/KG 


/ 

V 

1 

ICAS  No. 

1 

1  ^  n~ 

1  Analyte  | Concentration  1 C 1 

1  1  1  1_ 

Q 

1  1 
|M  1 

1  1 

i 

17429-90-5 

1  Aluminum  1 

55401  1 

IP  1 

i 

{ 

17440-36-0 

1  Antimony  1 

cr\ 

r 

IP  i 

17440-38-2 

lArsenic  1 

3.01  1 

__N _ 

IF  1 

\ 

17440-39-3 

1  Barium  1 

61.71  1 

IP  1 

1 

17440-41-7 

1  Beryllium  1 

0.421BI 

IP  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  1 

1.01  1 

IP  1 

1  7440-70-2 

1  Calcium  | 

274001  1 

IP  1 

\ 

1 

17440-47-3 

I  Chromium  1 

54.01  1 

IP  1 

I 

i 

17440-48-4 

1  Cobalt  1 

5.91B1 

IP  1 

17440-50-8 

1  Copper  1 

27.41  1 

IP  1 

17439-89-6 
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124001  1 

IP  1 

T 

1 

17439-92-1 

ILead  1 

4061  1 

IP  1 

17439-95-4 
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170001  1 

IP  1 
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IP  1 

f 

17439-97-6 
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0.11 |U1 
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1 
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INickel  1 

10.51  1 

IP  1 
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454  IB  1 

IP  1 

1 

1  7782-49-2 

1  Selenium  1 

i.iiui 
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17440-22-4 

1  Silver  I 
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IP  1 

17440-23-5 
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IP  1 

17440-28-0 
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1 
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1  Vanadium  1 
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IP  1 
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1  zinc  1 

304  1  1 

IP  1 
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0.491U1 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-4B2 


SDG  No.:  SDG413 


ab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415_ 

ab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _ 

tatrix  (soil/water) :  SOIL_ 

evel  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/23/93 

Solids:  87.8 


Lab  Sample  ID:  828102 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 
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1  1 

Concentration ( C ( 
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_ 
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32.5  (  [ 

1  P 

5955-70-0 

(Cyanide  ( 

0.45 (U( 

IAS 

(  1 

)  ( 

1 

olor  Before:  BROWN _ 

olor  After:  COLORLESS 

omments : 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR 


Texture:  MEDIUM 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-5B1 


Lab  Name:  NyTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 
Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  - 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  ^ 

now/med):  LOW  Daue 


Level  (low/med) : 
=%  Solids: 


SDG  No . :  SDG413 

Lab  Sample  ID:  828103 _ 

Date  Received:  09/23/93 


89.6 


Concentration 


CAS  No. 
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17440- 

17440- 
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-36-0 

-38-2 

-39-3 

-41-7 

-43-9 

-70-2 

-47-3 

-48-4 

-50-8 

-89-6 

-92-1 

-95-4 

-96-5 

-97-6 

-02-0 
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Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 


2-5B2 


b  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC . 

D  Code:  10195_  Case  No.:  18281 

:rix  (soil/water) :  SOIL_ 

/el  (low/med) :  LOW _ 

Solids:  81.8 


Contract:  9320415 _  1 _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Lab  Sample  ID:  828104 _ 

Date  Received:  09/23/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-6B1 


SDG  No. :  SDG413 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med):  LOW_  Date  Received:  09/23/93 


Lab  Sample  ID:  828105_ 


j  %  Solids :  _91 . 6 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 


2-6B2 


b  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


b  Code:  10195_ 
trix  (soil/water) : 
vel  (low/med) : 
Solids : 


Case  No. :  18281 
SOIL_ 

LOW _ 

90.6 


Contract : 
SAS  No 


9320415 _  I _ 

.:  _  SDG  No.:  SDG413 

Lab  Sample  ID:  828106 _ 

Date  Received:  09/23/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration  1 C  j 
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Q 
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1 

7429-90-5 
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7440-36-0 
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1  Cobalt  1 

7 . 8  1  B  1 

1  P 

7440-50-8 

1  Copper  1 

4 . 1  IB  1 

1  P 
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215001  1 
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_ SN_ 

1  F 
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1  P 
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1  Manganese  j 
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1  P 
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1  Mercury _ | 

O.lllUj 
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7440-02-0 

jNickel  1 

16.31  1 

1  P 

7440-09-7 

1  Potassium  j 

410 1U| 

1  P 

7782-49-2 

1 Selenium_| 

0.931UI 

1  F 

7440-22-4 

1  Silver  | 

0.85 |U1 

1  P 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

60.1 |B| 

1  P 

7440-28-0 

|Thallium_| 

0.93 lUj 

1  F 

7440-62-2 

1  Vanadium  j 

19.21  1 

1  P 
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jZinc  1 
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5955-70-0 
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1 
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EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


SDG  No. :  SDG413 


Lab  Sample  ID:  828107 


I  2-7B1 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415  | 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.: 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  09/23/93 

Solids:  _85.9 

Concentration  Units  (ug/L  or  rag/ kg  dry  weight):  MG/KG 


1  CAS  No . 

1 

1  1 

1  Analyte  | 

1  i 

1  1 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

1  1 
|M  1 

1  1 

17429-90-5 

1  Aluminum  | 

32401  1 

IP  1 

17440-36-0 

1  Antimony  | 

7.1IU1 

IP  1 

1  7440-38-2 

1  Arsenic  | 

18.71  1 

SN 

IF  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

137  1  1 

1  P  1 

17440-41-7 

1  Beryllium | 

0.301B1 

IP  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  1 

0. 92 iu| 

IP  1 

1  7440-70-2 

1  Calcium  | 

35701  1 

1  P  1 

i  17440-47-3 

1  Chromium  | 

6.01  1 

IP  1 

17440-48-4 

1  Cobalt  1 

3.8 1B| 

1  P  1 

1 7440-50-8 

[Copper  1 

6.2  1  1 

1  P  1 

;  17439-89-6 

1  Iron  1 

200001  1 

IP  1 

17439-92-1 

[Lead  | 

20.41  1 

N 

IF  1 

17439-95-4 

1  Magnesium | 

722 IBl 

1  P  1 

17439-96-5 

1  Manganese  1 

29.61  1 

IP  1 

I  17439-97-6 

1  Mercury _ | 

0.12 lUl 

|CV| 

17440-02-0 

INickel  1 

9.71  1 

IP  1 

17440-09-7 

1  Potassium  1 

445 lUl 

1  P  1 

;  17782-49-2 

1 Selenium_ 1 

1.31  1 

IF  1 

17440-22-4 

1  Silver  | 

0.921U1 

1  P  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 

133 IBl 

1  P  1 

j  17440-28-0 

1  Thallium^! 

1.1 |U1 

1  F  1 

;  17440-62-2 

[Vanadium  | 

10.61B1 

IP  1 

17440-66-6 

IZinc  1 

37.81  1 

1  P  1 

15955-70-0 

1  Cyanide  | 

0.52 lUl 

IAS  1 

1  1 

1  1 

1  1 

Color  Before: 

BLACK 

Clarity  Before: 

Texture:  MEDIUM 

1 

IColor  After: 

P._YELLOW 

Clarity  After:  CLEAR_ 

Artifacts : 

-Comments : 

AS  AT  A  4X 

DILUTION*. 

PB  AT  A  2X' 

DILUTION. 

FORM  I  -  IN 


^MIUOOcO 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


SDG  No. :  SDG413 


Lab  Sample  ID:  828108 


ab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415^ 
ab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.: 

atrix  (soil/water) :  SOIL_ 

evel  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/23/93 

Solids: 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-7B2 


>lor  Before: 
)lor  After: 
>inments : 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | Concentration 
1  1 

1  1 
jc  1 

1  1 

Q 

|M 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

5620 

1  1 

IP 

7440-36-0 

[Antimony  | 

6.8 

[ui 

[p 

7440-38-2 

1  Arsenic  1 

3 . 0 

1  1 

N 

IF 

7440-39-3 

1  Barium  | 

24 . 0 

|B| 

IP 

7440-41-7 

1  Beryllium  1 

0.28 

1  B[ 

IP 

7440-43-9 

1  Cadmium  [ 

0.88 

[U( 

IP 

7440-70-2 

[Calcium  | 

475 

[B[ 

IP 

7440-47-3 

1  chromium  | 

7.6 

1  1 

IP 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

5.1 

[B[ 

IP 

7440-50-8 

1  Copper  1 

1.8 

[U[ 

IP 

7439-89-6 

1  Iron  1 

10200 

1  1 

IP 

7439-92-1 

ILead  I 

6.6 

1  1 

N 

IF 

7439-95-4 

[ Magnesium | 

1300 

1  1 

IP 

7439-96-5 

1  Manganese | 

199 

[  1 

IP 

7439-97-6 

[Mercury  [ 

0.11 

[U[ 

|CV 

7440-02-0 

INickel  1 

8.0 

[B[ 

IP 

7440-09-7 

[ Potassium [ 

426 

|U[ 

IP 

7782-49-2 

[Selenium  j 

1.1 

[U| 

IF 

7440-22-4 

1  Silver  1 

0.88 

|U| 

IP 

7440-23-5 

1  Sodium  1 

27.8 

[B| 

IP 

7440-28-0 

[Thallium  [ 

1 . 1 

jUl 

IF 

7440-62-2 

[Vanadium  [ 

10.4 

|B| 

IP 

7440-66-6 

[Zinc  [ 

15.1 

1  I 

1  P 

5955-70-0 

! Cyanide  | 

_0. 47 

|U[ 

_|AS 

1  1 

1  1 

BROWN 

Clarity  Before 

• 
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COLORLESS 

Clarity  After: 

CLEAR_ 
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MEDIUM 
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ILM02 . 1 


0U0021 


U.S.  EPA 


CLP 


EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


2-8B1 


SDG  No, 


SDG413 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18281_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/23/93 

■%  Solids:  85.8 


Lab  Sample  ID:  828109 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

ICAS  No. 

1 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  [ 

Concentration | C [ 

1  [ 

Q 

1  1 
[M  1 
[  1 

17429-90-5 

1  Aluminum  | 

84101  [ 

IP  1 

17440-36-0 

[Antimony  | 

7.0 |U[ 

[P  1 

17440-38-2 

lArsenic  | 

23.01  [ 

SN 

[F  1 

17440-39-3 

1  Barium  j 

153  [  [ 

[P  [ 

17440-41-7 

1  Beryllium | 

0.53 |B[ 

[P  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  | 

1.5[  [ 

IP  1 

1 7440-70-2 

1  Calcium  | 

3080[  [ 

[P  1 

1 7440-47-3 

1  Chromium  j 

22. 9[  [ 

[P  1 

17440-48-4 

[Cobalt  1 

5.9[B[ 

[P  1 

17440-50-8 

[ Copper  [ 

32. 5[  [ 

IP  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 

17900[  [ 

IP  1 

17439-92-1 

[Lead  [ 

2361  [ 

IP  1 

17439-95-4 

1  Magnesium | 

2040[  [ 

IP  1 

17439-96-5 

[Manganese | 

163[  [ 

IP  1 

17439-97-6 

[Mercury  [ 

0.13[  [ 

|CV| 

1 7440-02-0 

[Nickel  [ 

16. 0[  [ 

IP  1 

17440-09-7 

1  Potassium | 

437 |U[ 

IP  1 

1  7782-49-2 

[Selenium  [ 

3.5[  [ 

IF  1 

17440-22-4 

[Silver  | 

0. 91 [U[ 

IP  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 

105 [B[ 

IP  1 

17440-28-0 

[Thallium  [ 

1.1[U[ 

IF  1 

1  7440-62-2 

[ Vanadium  | 

20.61  1 

IP  I 

17440-66-6 

[Zinc  [ 

168[  [ 

IP  1 

15955-70-0 

[Cyanide  | 

0.50 |U| 

IAS  1 

1 

1  [■ 

[  [ 

1  1 

Color  Before:  BLACK _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

'color  After:  P._YELLOW  Clarity  After:  CLEAR  Artifacts:  _ 
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AS  AT  A  4X  DILUTION. 
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n0000£2 


ILM02 . 1 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


2-8B2 


bb  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


ab  Code:  10195_ 
atrix  (soil/water) : 
avel  (low/med) : 
Solids : 


Case  No . :  18281 
SOIL_ 

LOW _ 

83.6 


Contract:  9320415 _  I _ 

_  SAS  No .  :  _  SDG 

Lab  Sample  ID: 
Date  Received: 


No.:  SDG413 

828110 _ 

09/23/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

Concentration | C | 

1  1 

Q 

1  1 
|M  1 

1  1 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

167001  1 

1  P  1 

7440-36-0 

[Antimony  j 

7 .3 [U[ 

1  P  [ 

7440-38-2 

[Arsenic  [ 

4.0IBI 

SN 

IF  [ 

7440-39-3 

[ Barium  | 

75.91  1 

[  P  1 

7440-41-7 

1  Beryllium | 

0. 92 1 B1 

1  P  1 

7440-43-9 

1  Cadmium  | 

0. 94 |U| 

IP  1 

7440-70-2 

[Calcium  [ 

1020 [B[ 

1  P  1 

7440-47-3 

[ Chromium  | 

16.71  1 

1  P  [ 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

6.5 |B| 

1  P  [ 

7440-50-8 

[Copper  1 

5.7 |B| 

1  P  [ 

7439-89-6 

[Iron  [ 

166001  [ 

1  P  [ 

7439-92-1 

1  Lead  I 

18.71  1 

N 

IF  [ 

7439-95-4 

[Magnesium [ 

23601  1 

1  P  [ 

7439-96-5 

[ Manganese [ 

161  1  1 

[  P  1 

7439-97-6 

[Mercury  [ 

0. 12 lUl 

|CV| 

7440-02-0 

[Nickel  [ 

15.11  1 

[  P  1 

7440-09-7 

1  Potassium | 

5561BI 

[  P  1 

7782-49-2 

1 Selenium_| 

1.2 1U| 

W 

IF  [ 

7440-22-4 

1  Silver  | 

1.5 1B| 

IP  1 

7440-23-5 

[ Sodium  1 

97.5 IBl 

1  P  1 

7440-28-0 

1  Thallium_| 

1.2 1U| 

IF  [ 

7440-62-2 

1  Vanadium  | 

26.91  1 

1  P  1 

7440-66-6 

IZinc  1 

31.31  1 

1  P  [ 

5955-70-0 

1  Cyanide  1 

0.53 1U| 

[AS  [ 

1  1 

1  1 

lor 

Before : 

BLACK 

Clarity  Before: 

Texture:  MEDIUM 

lor 

After: 

P._YELLOW 

Clarity  After:  CLEAR_ 

Artifacts : 

rments : 

AS_AT_A_2X_DILUTION . 
PB  AT  A  2X  DILUTION. 


FORM  I  -  IN 


■  '('00023 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


I 


3-lBl 


SDG  No. :  SDG405 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SbIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  93.6 


Lab  Sample  ID:  823201 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration ] C ] 

1  1 

Q 

]  1 
]M  ] 

]  1 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

5330]  ] 

★ 

]P  1 

7440-36-0 

[Antimony  | 

6 . 2  ]  U  ] 

IP  1 

7440-38-2 

1  Arsenic  | 

4.2]  ] 

1  F  1 

7440-39-3 

1  Barium  | 

27.7 ]B] 

]p  ] 

7440-41-7 

1  Beryllium] 

0.15]B] 

1  P  1 

7440-43-9 

1  Cadmium  j 

0.76]U1 

[  P  1 

7440-70-2 

1  Calcium  j 

59900]  1 

1  P  1 

7440-47-3 

1  Chromium  j 

12.2]  ] 

1  P  1 

7440-48-4 

[Cobalt  [ 

5.7 ]B] 

1  P  1 

7440-50-8 

1  Copper  1 

66.1]  ] 

IP  1 

7439-89-6 

1  Iron  [ 

12400]  ] 

★ 

1  P  1 

7439-92-1 

1  Lead  [ 

56.9]  ] 

1  P  1 

7439-95-4 

|Magnesium[ 

21400]  ] 

IP  1 

7439-96-5 

[Manganese | 

188  [  1 

_ N* _ 

1  P  1 

7439-97-6 

[Mercury  | 

0.11 [U| 

jcvi 

7440-02-0 

[Nickel  1 

8.6]  ] 

1  P  1 

7440-09-7 

1  Potassium] 

542 ]B] 

IP  1 

7782-49-2 

] Selenium  ] 

1 . 1 !  u  [ 

W 

1  F  I 

7440-22-4 

] Silver  ] 

0.84]U] 

N 

IP  1 

7440-23-5 

] Sodium  ] 

239]B] 

IP  1 

7440-28-0 

] Thallium  ] 

1.1 ]U] 

IF  1 

7440-62-2 

] Vanadium_] 

27.8]  ] 

IP  1 

7440-66-6 

] Zinc  ] 

94.2]  ] 

IP  1 

5955-70-0 

] Cyanide  ] 

0.51 ]U] 

IAS  1 

1  ] 

1  1 

1  1 

Color  Before:  BROWN _ 

Color  After:  P._YELLOW 

Comments : 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR_ 


Texture:  MEDIUM 

Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

l$6080ia 


U.S.  EPA  -  CLP 


EPA  SAMPLE  NO, 


SDG  No. :  SDG405 


,ab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

jab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

jjevel  (low/med)  :  LOW _  Date  Received:  09/20/93 

k  Solids:  91.6 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-1B2 


Lab  Sample  ID:  823202_ 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


blor  Before: 
blor  After: 


CAS  No. 

1  1  II 

1  Analyte  | Concentration | C 1 

1  1  II 

Q 

1  1 
|M  [ 

1  1 

7429-90-5 

1  Aluminum  i 

6300 [  1 

★ 

i  P  1 

7440-36-0 

[Antimony  | 

6. 0 [U| 

1  P  1 

7440-38-2 

[Arsenic  | 

2.61  1 

1  P  1 

7440-39-3 

[ Barium  | 

27.9IBI 

1  P  1 

7440-41-7 

[ Beryllium [ 

0.28 |B[ 

1  P  1 

7440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.74 [U| 

1  P  1 

7440-70-2 

[Calcium  | 

394 |B[ 

1  P  1 

7440-47-3 

[ Chromium  [ 

9.81  [ 

1  P  1 

7440-48-4 

1  Cobalt  [ 

5.8 [B| 

1  P  1 

7440-50-8 

1  Copper  i 

9.71  1 

1  P  1 

7439-89-6 

[ Iron  [ 

12000 [  1 

★ 

IP  1 

7439-92-1 

1  Lead  1 

5.91  1 

N* 

1  F  1 

7439-95-4 

[ Magnesium [ 

1160[  [ 

1  P  1 

7439-96-5 

1  Manganese | 

1521  1 

_N* 

IP  1 

7439-97-6 

[Mercury  | 

O.lllUI 

|CV1 

7440-02-0 

[Nickel  [ 

4.1IBI 

1  P  1 

7440-09-7 

1 PotassiumI _ 

378 |U[ 

IP  1 

7782-49-2 

[ Selenium_[ _ 

l.llUj 

IF  1 

7440-22-4 

1  Silver  1 

0.82 |U| 

1  P  1 

7440-23-5 

[ Sodium  1 

48.8|B[ 

IP  1 

7440-28-0 

[ Thallium_| _ 

i.iiui 

IF  1 

7440-62-2 

[ Vanadium_| _ 

14.81  1 

1  P  1 

7440-66-6 

[Zinc  1 

23. 9[  1 

IP  1 

5955-70-0 

[ Cyanide  | 

0.53|U[ 

IAS  1 

1  1 

1  1 

ORANGE 

Clarity 

Before : 

Texture:  MEDIUM 

COLORLESS 

Clarity 

After:  CLEAR_ 

Artifacts : 

omments : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0000019 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 


I  3-1B3 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC.  Contract:  9320415 _  | _ 


Lab  Code:  10195_ 

Case  No . :  18232 

SAS  No. :  SDG 

No.:  SDG405 

1  Matrix  (soil/water) : 

SOIL_ 

Lab  Sample  ID: 

823203 

Level  (low/med) : 

LOW _ 

Date  Received: 

09/20/93 

%  Solids: 

91.5 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


|CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration [ C [ 

Q 

1  1 
[M  1 

1  1 

17429-90-5 

1  Aluminum  | 

3190 [  [ 

★ 

1  P  1 

17440-36-0 

1  Antimony  | 

6 . 7  1 U  [ 

IP  1 

17440-38-2 

[Arsenic  | 

i.ijui 

w 

IF  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

13.9|B[ 

1  P  1 

17440-41-7 

1  Beryllium | 

0.19 |B[ 

1  P  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.82 |U[ 

I  P  1 

17440-70-2 

1  Calcium  | 

242 |B| 

1  P  1 

17440-47-3 

1  chromium  | 

4.7  1  1 

1  P  1 

17440-48-4 

[Cobalt  [ 

4.2 |B[ 

1 P  1 

17440-50-8 

[ Copper  [ 

10.71  1 

1  P  1 

17439-89-6 

[Iron  [ 

85801  [ 

* 

1  P  1 

17439-92-1 

[Lead  [ 

1.8  [  [ 

1  F  1 

17439-95-4 

[Magnesiuml 

805 [B[ 

1  P  1 

17439-96-5 

[Manganese [ 

209  1  [ 

_ N* _ 

1 P  i 

17439-97-6 

[Mercury _ [ 

0.11 1U[ 

|CV1 

17440-02-0 

[Nickel  [ 

4.2 [U[ 

1  p  1 

17440-09-7 

[ Potassium [ 

420 [U[ 

1  p  1 

17782-49-2 

[ Selenium_[ 

1.1 |U[ 

1  F  1 

17440-22-4 

[ Silver  [ 

0. 91 [U[ 

N 

1  P  1 

17440-23-5 

[  Sodium  [ 

54.7 [B[ 

1  P  1 

1  7440-28-0 

[ Thallium_[ 

1.1 |U[ 

1  F  1 

17440-62-2 

[Vanadium  [ 

7.5 [B[ 

1  P  1 

17440-66-6 

[Zinc  [ 

28. 3[  [ 

1  P  1 

15955-70-0 

[  Cyanide _ [ 

0.45 |U[ 

IAS  1 

1  1 

1  1 

1  Color  Before:  ORANGE 

I  - 

) 

Color  After:  COLORLESS 


Comments : 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR 


Texture :  MEDIUM 

Artifacts : 
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FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

.000.0020 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-2B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  10195_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids: 


Case  No. :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

89.3 


Contract:  9320415 _  | _ 

_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823204 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

i  Analyte  [Concent 

1  1 

1  1 

ration [ C [ 

1  1 

Q 

1  1 
[M  1 

1  1 

7429-90-5 

1  Aluminum  1 

8990[  [ 

★ 

IP  1 

7440-36-0 

[Antimony  | 

6.3|U[ 

1  P  1 

7440-38-2 

[Arsenic  | 

4.61  [ 

1  F  1 

7440-39-3 

1  Barium  | 

28.2 |B| 

IP  1 

7440-41-7 

1  Beryllium | 

0.35 |B| 

1  P  i 

7440-43-9 

1  Cadmium  j 

o 

G 

1  P  1 

7440-70-2 

[Calcium  [ 

11000[  1 

1  P  1 

7440-47-3 

1  Chromium  | 

12. 3[  [ 

1  P  1 

7440-48-4 

[Cobalt  [ 
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14200[  [ 

* 
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N 
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ILM02 . 1 

D00Q021 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-2B2 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  10195_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids: 


Case  No . :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

84.4 


Contract:  9320415 _  | _ 

_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823205 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

ICAS  No. 

1 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration [ C [ 

1  1 

Q 

1  1 
[M  [ 

1  [ 

17429-90-5 

1  Aluminum  | 

11500  [  [ 

★ 

IP  1 

17440-36-0 

1  Antimony  | 

7.2 [U[ 

1  P  1 

17440-38-2 

1  Arsenic  | 

3.8  [  [ 

IF  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

62.3  [  [ 

IP  1 

17440-41-7 

1  Beryllium  1 

0. 63 |B 1 

IP  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  | 

0.89 |U[ 

1  P  1 

17440-70-2 

1  Calcium  | 

545 [B[ 

1  P  1 

17440-47-3 

1  Chromium  | 

10.41  1 

1  P  1 

17440-48-4 

1  Cobalt  1 

3.2 [B[ 

IP  1 

17440-50-8 

1  Copper  1 

68.4  [  [ 

IP  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 

12600  [  [ 

★ 

IP  1 

17439-92-1 

ILead  | 

21. 5[  [ 

_ N* _ 

IF  1 

17439-95-4 

1 Magnesium  1 

1360 [  [ 

1  P  1 

17439-96-5 

[Manganese | 

190  [  [ 

_ _ 

1  P  1 

17439-97-6 

[Mercury _ [ 

0.12[U[ 

|CV1 

17440-02-0 

[Nickel  [ 

4 . 6  [U[ 

IP  1 

17440-09-7 

1  Potassium | 

455 [U[ 

IP  1 

17782-49-2 

1  Selenium  | 

1.2 [U[ 

IF  1 

17440-22-4 

1  Silver  | 

1.7 [B[ 

N 

1  P  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 

116|B| 

1  P  1 

17440-28-0 

[ Thallium_[ 

1.2 |U| 

1  F  1 

17440-62-2 

[  Vanadiiam_[ 

15. 7[  [ 

IP  1 

17440-66-6 

[ Zinc  [ 

158  1  1 

1  P  1 

15955-70-0 

[Cyanide  [ 

0. 65 [U[ 
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1  [ 

1  [ 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-2B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  101 95_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids: 


Case  No . :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

94.5 


Contract:  9320415 _  | _ 

_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG4  05 

Lab  Sample  ID:  823206 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


1 

ICAS  No. 

1 

1  1 

1  Analyte  1 

1  1 

[  1 

Concentration [ C | 

1  1 

Q 

[  1 
[M  [ 

[  1 

17429-90-5 

1  Aluminum  i 

2360[  1 

★ 

1  P  [ 

17440-36-0 

1 Antimony  | 

6.0[U[ 

1  P  1 

17440-38-2 

lArsenic  | 

1.0[B| 

1  F  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

14.9[B[ 

[P  1 

17440-41-7 

1  Beryllium  1 

0. 10 [U1 

IP  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  1 

0.74 [U| 

1  P  1 

17440-70-2 

1  Calcium  | 

343[B| 

1  P  1 

17440-47-3 

1  Chromium  | 

3.9[  [ 

IP  1 

17440-48-4 

[Cobalt  1 

1.9[U[ 

IP  1 

17440-50-8 

1  Copper  1 

1.5 [U| 

1  P  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 

4200[  [ 

★ 

1  P  I 

17439-92-1 

1  Lead  1 

2.5  [  [ 

1  F  1 

1 7439-95-4 

1  Magnesium  | 

662[B[ 

1  P  1 

17439-96-5 

[Manganese | 

288  [  [ 

_ ^N* 

IP  1 

17439-97-6 

[Mercury _ [ 

0.11 [U[ 

|CV| 

17440-02-0 

[Nickel  [ 

4.3 [B| 

IP  1 

17440-09-7 

1  Potassium  j 

380[U| 

1  P  1 

17782-49-2 

1  Selenium  | 

1.0[U[ 

IF  [ 

17440-22-4 

1  Silver  | 

0. 82 [U| 

_ ^N_ 

1  P  I 

17440-23-5 

[ Sodium  [ 

68.9[B[ 

1  P  I 

17440-28-0 

1 Thallium_| 

1.0 [U[ 

IF  [ 

17440-62-2 

1 Vanadium_ | 

4.4 [B[ 

IP  1 

17440-66-6 

1  Zinc  1 

10. 7[  [ 
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1  5955-70-0 

[Cyanide  [ 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B1 


SDG  No.:  SDG405 


Lab  Name:  NyTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med):  LOW_  Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  88.3 


Lab  Sample  ID:  823207_ 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight)  :'  MG/KG 


|CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  1 

1  1 

Concentration 

1  1 
|C  1 

1  1 

Q 

1  1 
|M  1 

1  1 

17429-90-5 

[Aluminum  1 

10700 

1  1 

* 

1  P  1 

17440-36-0 

[Antimony  1 

7.0 

|U1 

1  P  1 

17440-38-2 

[Arsenic  1 

3.5 

1  1 
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17440-39-3 
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48.7 
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17440-41-7 
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17440-43-9 
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0.86 
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1  B  1 

1  P  1 

17440-47-3 

1  Chromium  1 
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1  P  1 

17440-48-4 

[Cobalt  1 

5.7 

1B| 

IP  1 

17440-50-8 

1  Copper  1 
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1  1 

IP  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 
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1  1 

★ 

1  P  1 

17439-92-1 
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15.0 

1  1 
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17439-95-4 
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2040 

1  1 

1  P  1 

17439-96-5 

1  Manganese  1 
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1  1 
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1  P  1 

17439-97-6 

1  Mercury_ _ 1 

0.11 
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|CV| 

17440-02-0 

[Nickel  1 

9.3 

1  1 

IP  1 

17440-09-7 

1 Potassiuml 
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|U1 

IP  1 

1  7782-49-2 

1 Selenium_l 

1.1 

|U1 

w 

1  F  1 

17440-22-4 

[Silver  1 

1.5 

|B1 

_ ^N _ 

1  P  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 
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IBl 

1  P  1 

17440-28-0 

lThallium_l 

1.1 

|U1 
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17440-62-2 
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1  1 

IP  1 
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EPA  SAMPLE  NO. 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-3B2 


SDG  No.:  SDG405 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC.  Contract:  9320415_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.: 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  86.1 


Lab  Sample  ID:  823208 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


I  3-3B3 

Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 _  | _ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  Sample  ID:  823209 _ 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  _96.3 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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★ 
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0.10 

|U[ 
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6.0 

B[ 
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U[ 
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U[ 
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B[ 

N 
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B[ 
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7440-28-0 

[Thallium_[ 

1.0 

U[ 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-3B3D 


SDG  No.:  SDG405 


Lab  Sample  ID:  823210 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.: 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  _88.8 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 
Lab  Name:  NyTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  93204 15_ 


Lab  Code:  10195 


Case  No.:  18232_  SAS  No.: 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-4B1 


SDG  No. :  SDG405 


Matrix  (soil/water):  SOIL_ 
Level  (low/med) :  LOW_ 


Lab  Sample  ID:  823216 _ 

Date  Received:  09/20/93 


%  Solids: 


93.9 


Concentration  Units  ('ug/L  or  mg/kg  dry  weight):  MG/KG 


I  CAS  No. 


17429- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17439- 

17439- 

17439- 

17439- 

17439- 

17440- 

17440- 

17782- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

17440- 

15955- 


-90-5 

-36-0 

-38-2 

-39-3 

-41-7 

-43-9 

-70-2 

-47-3 

-48-4 

-50-8 

-89-6 

-92-1 

-95-4 
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Copper _ 
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Lead^ _ 
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1  Nickel _ 
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1  Sodium 
1  Thallium_ 

1  Vanadium_ 

I  Zinc_ _ 

1  Cyanide _ 


Concentration | C 
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_23.7  IB 
_0 . 2  6  I  B 
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_ 6. 6  IB 
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263  IB 

_ 1.0  lU 

_26.8  1_ 

_ 37.4 1_ 

0.61  lU 


Color  Before:  BROWN _ 

Color  After:  P._YELLOW 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR_ 


Texture:  MEDIUM 


Artifacts : 


Comments : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 


0000028 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 

Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC.  Contract:  9320415 


EPA  SAMPLE  NO. 


3-4B2 


Lab  Code:  10195_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids: 


Case  No . :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

87.7 


SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823217 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No, 

1  1 

1  Analyte  | 

1  1 

1  1 

Concentration [ C | 

1  1 

Q 

1 

[M 

1 

7429-90-5 

1  Aluminum  | 

33801  [ 

★ 

[  P 

7440-36-0 

1  Antimony  | 

7.0[U| 

[  P 

7440-38-2 

i Arsenic  | 

8.2  [  [ 

[  P 

7440-39-3 

1  Barium  | 

123  [  1 

[  P 

7440-41-7 

1  Beryllium! 

0.19[B[ 

[P 

7440-43-9 

[Cadmium  | 

3.7  1  [ 

[  P 

7440-70-2 

[Calcium  | 

6300 [  1 

[  P 

7440-47-3 

[ Chromium  [ 

6.2  1  1 

[  P 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

3.3 [B[ 

[P 

7440-50-8 

[Copper  [ 

37.81  1 

IP 

7439-89-6 

1  Iron  1 

54301  [ 

•k 

1  P 

7439-92-1 

[Lead  I 

63. 3[  [ 

1  P 

7439-95-4 

IMagnesiumj 

26101  [ 

1  P 

7439-96-5 

[Manganese | 

241  [  [ 

_ ^N* _ 

1  P 

7439-97-6 

[Mercury _ [ 

0.161  1 

lev 

7440-02-0 

[Nickel  [ 

10. 5[  [ 

1  p 

7440-09-7 

[  Potassiim! 

438 [U[ 

[  p 

7782-49-2 

[ Selenium  [ 

1.2  [  1 

1  F 

7440-22-4 

[Silver  [ 

0.95 |U[ 

_ N _ 

IP 

7440-23-5 

1  Sodium  [ 

94.3 |B[ 

IP 

7440-28-0 

[Thallium_[ 

1.1|U[ 

1  F 

7440-62-2 

[ Vanadium_[ 

12. 5[  [ 

’l  P 

7440-66-6 

[Zinc  [ 

260  [  [ 

’l  P 

5955-70-0 

[ Cyanide  [ 

0.43 [U[ 

“|  AS 

1  1 

1  1 

'l 

Color  Before:  BROWN _ 

Color  After:  P._YELLOW 

Comments : 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR 


Texture :  MEDIUM 

Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0000029 


U.S.  EPA 


CLP 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


EPA  SAMPLE  NO. 


Lab  Name:  NYTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.  : 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  S 

Level  (low/med) :  LOW Date 

%  Solids:  95.0 


I  3-4B3 

120415 _  I  _ 

_  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823218 
Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  .(ug/L  or  mg/kg  dry  weight):  MG/KG 


CAS  No, 


17429- 
17440- 
I  7440- 
17440- 
I  7440- 
I  7440- 
1  7440- 
17440- 
I  7440- 
I 7440- 
I  7439- 
I  7439- 
I  7439- 
17439- 
17439- 
17440- 
17440- 
17782- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
17440- 
15955-' 


'-90-5 

-36-0 

-38-2 

-39-3 

-41-7 

-43-9 

-70-2 

-47-3 

-48-4 

-50-8 

-89-6 

-92-1 

-95-4 

-96-5 

-97-6 

-02-0 

-09-7 

-49-2 

-22-4 

-23-5 

-28-0 

-62-2 

-66-6 

•70-0 


I  Analyte 

.1 _ 

I Aluminum_ 
I Antimony_ 

I  Arsenic _ 

I  Barium 
I  Beryllium 
I  Cadmium 

I  Calcium _ 

I  Chromium_ 

I  Cobalt _ 

I  Copper _ 

I  Iron _ 

I  Lead _ 

I  Magnesium 
I  Manganese 

I  Mercury _ 

I  Nickel _ 

I  Potassium 
!  Selenium_ 

Silver_ _ 

Sodium 

Thallium_ 

'V'anadium_ 

Zinc _ 

Cyanide 


1  Concentration | C 

1 

Q 

|M 

1 

32401 

* 

IP 

5.8IU 

IP 

l.OlU 

_ w 

IF 

10.4  IB 

IP 

0.22  IB 

IP 

0.71  lU 

IP 

289  1  B 

IP 

7.21 

IP 

4. 6|B 

IP 

21.9  1 

1  P 

7000  1 

•k 

IP 

2.2  1 

1  F 

993  1 

_ 

1  P 

108  1 

1  P 

0.11  |U 

_ 

lev 

6. 8  IB 

IP 

365  lU 

IP 

l.OlU 

1  F 

0.79IU 

P 

73.5  IB 

_ _ 

P 

l.OlU 

F 

7.6IB 

P 

46.7  1 

1 

P 

0. 45  lU 

1 

AS 

Color  Before:  ORANGE 


Color  After; 


Comments : 


COLORLESS 


Clarity  Before: 
Clarity  After:  CLEAR 


Texture :  MEDIUM 


Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0000030 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-4B3D 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  10195_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids : 


Case  No . :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

88.5 


Contract:  9320415 _  | _ 

_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823219 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1 

1  Analyte  1 

1  1 

1  1 

Concentration [ C [ 

1  1 

Q 

1 

[M 

[ 

7429-90-5 

[Aluminum  1 

64501  1 

★ 

1  P 

7440-36-0 

[Antimony  | 

6.4 |U| 

1  P 

7440-38-2 

[Arsenic  [ 

I.IIBI 

1  F 

7440-39-3 

[ Barium  | 

25.6IBI 

IP 

7440-41-7 

[ BerylliumI 

0.10 iU| 

1  P 

7440-43-9 

[ Cadmium  | 

0.79IUI 

1  P 

7440-70-2 

1  Calcium  1 

296|B| 

1  P 

7440-47-3 

[ Chromium  | 

8.5j  1 

1  P 

7440-48-4 

[Cobalt  1 

4.1IBI 

IP 

7440-50-8 

1  Copper  1 

10.21  1 

1  P 

7439-89-6 

[ Iron  1 

84501  1 

★ 

1  P 

7439-92-1 

[Lead  [ 

3. 6[  1 

_ ^N* _ 

1  F 

7439-95-4 

[Magnesiiim[ 

15101  1 

1  P 

7439-96-5 

[ Manganese [ 

1291  1 

_ ^N* _ 

1  P 

7439-97-6 

[Mercury _ [ 

O.lljUl 

lev 

7440-02-0 

[Nickel  [ 

8.3IBI 

1  P 

7440-09-7 

[ Potassium [ 

11401  1 

1  P 

7782-49-2 

[ Selenium_[ 

i.iiui 

1  F 

7440-22-4 

[ Silver  [ 

0.87 |U| 

N 

IP 

7440-23-5 

[ Sodium  [ 

66.9IBI 

1  P 

7440-28-0 

[ Thallium_[ 

l.ljUl 

1  F 

7440-62-2 

[ Vanadium_| 

11.41  1 

1  P 

7440-66-6 

[Zinc  1 

35.5  1  1 

1  P 

5955-70-0 

[ Cyanide _ [ 

0.69IUI 

■|  AS 

1  1 

■| 

Color  Before:  ORANGE _ 

Color  After:  COLORLESS 

Comments : 


Clarity  Before:  _ 

Clarity  After:  CLEAR 


Texture :  MEDIUM 

Artifacts : 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0000031 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I 

I  3-0051  _ 

Lab  Nair.e:  NYTEST_ENV__INC _  Contract:  942  0972__  j _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316, 

Matrix  (soil/water)  :  SOIL__  Lab  Sample  ID:  031603 

Level  (low/med)  :  LOW Date  Received:  04/07/94 

%  Solids:  97.2 


Concentration 

Units  (ug/L 

or  mg/kg  dry  weight) 

:  MG/K 

1 

|CAS  No. 

1 

1  ! 

1  Analyte  [Concentration 
1  1 

ic 

i  Q 

1  1 
|m  [ 

17429-90-5 

1  Aluminum  | 

4440 

1  * 

|P  1 

1 7440-36-0 

1 Antimony  1 

5.0 

iu 

1  N 

|P  1 

17440-38-2 

lArsenic  1 

1.3 

is 

|F  1 

17440-39-3 

1  Barium  1 

19.2 

Ib 

1  * 

|P  1 

|7440-41-7 

1  Beryllium | 

0.38 

Ib 

1  * 

|P  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  I 

0.78 

iu 

1  N 

|P  1 

|7440-70-2 

1  Calcium  | 

330 

1  * 

|P  1 

1 7440-47-3 

1  Chromium  i 

8.7 

1  N^ 

|P  1 

1 7440-48-4 

1  Cobalt  1 

3.7 

{b 

|P  1 

[7440-50-8 

1  Cooper  1 

35.9 

1  N* 

|P  1 

17439-89-6 

1  Iron  1 

10400 

1  * 

|P_I 

17439-92-1 

1  Lead  1 

6.5 

1  N* 

|F_I 

17439-95-4 

iMagnesiumI 

1180 

1  ★ 

|P_I 

17439-96-5 

1  Manganese | 

139 

j _ N* _ 

|P_I 

17439-97-6 

1  Mercury  1 

0.20 

1  * 

|CV| 

17440-02-0 

iNickel _ 1 _ 

10.3 

1  * 

|P_I 

17440-09-7 

1  Potass iuml _ 

675 

Ib 

1  * 

|P_I 

|7782-49-2 

1  Selenium_l _ 

1.0 

lu 

1  N 

|F_I 

|7440-22-4 

1  Silver _ 

3.7 

1  N 

|P_I 

|7440-23-5 

1  Sodium _ 1 _ 

189 

lu 

|P_I 

17440-28-0 

1 Thallium_ 1 _ 

1.0 

lu 

1  w 

iF_l 

17440-62-2 

1 Vanadium_| _ 

7.8 

Ib 

1  * 

iP_l 

17440-66-6 

1  Zinc  1 

31.6 

j _ N* _ 

|P_I 

15955-70-0 

1  Cyanide _ | _ 

0.87 

1 

t 

1  -  — 

|AS[ 

1 

1 

Color  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After:  YELLOW _  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  _ 

Comments : 

3-005-1 _ 

PB  AT  A  2X  DILUTION. _ 


FORM  I  -  IN 


ftC!00128 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

1 

1  3-0052  _ 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 _  j - 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316_ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_  Lab  Sample  ID:  031609 

Level  (low/med) :  LOW_  Date  Received:  04/07/94 

%  Solids:  _88.4 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


CAS  No. 

1  1  11 

1  Analyte  ] Concentration lc| 

1  J  1  1. 

Q 

\M  \ 

7429-90-5 

1  Aluminum  I 

12200[  [ 

* 

ip  i 

7440-36-0 

1  Antimony  I 

5.7iui 

N 

ip  i 

7440-38-2 

lArsenic  1 

2.7131 

ip  i 

7440-39-3 

[Barium  I 

30.8  181. 

★ 

ip  i 

7440-41-7 

1  Beryl liuml 

0.42  181. 

★ 

ip_i 

7440-43-9 

1  Cadmium  I 

0.88 [Ul 

N 

ip  i 

7440-70-2 

1  Calcium  I 

195 [Ul 

★ 

jp  i 

7440-47-3 

1  Chromium  I 

15. 1|  L 

N* 

i  p  i 

7440-48-4 

1  Cobalt  1 

4.1|B[ 

ip  i 

7440-50-8 

1  Copper  1 

24.31  I 

N* 

|p  i 

7439-89-6 

jlron  1 

150001  1. 

* 

[p_i 

7439-92-1 

[Lead  I 

15.61  1 

_SN* _ 

i  F_i 

7439-95-4 

iMaqnesiuml 

18601  1 

* 

|p_i 

7439-96-5 

[Manqanese 1 

77.91  1 

_ ^N*_ 

jp_i 

7439-97-6 

1  Mercury  1 

0.11 [u| 

* 

.i^i 

7440-02-0 

[Nickel  [ 

6.5181 

★ 

i  p__  i 

7440-09-7 

1 Potassium[ 

562(81 

* 

jp_i 

7782-49-2 

[Selenium  I 

i.liui 

~N _ 

jF_i 

7440-22-4 

1  Silver  1 

i.liui 

_ N _ 

_  i  p_  i 

7440-23-5 

[ Sodium  [ 

214 luj 

jp_i 

7440-28-0 

[Thallium  j 

I.liui 

.i^-i 

7440-62-2 

[Vanadium  [ 

20.7  i__i 

★ 

jp_i 

7440-66-6 

izinc  1 

_43 .6  |_i 

_ N*__ 

jp_i 

5955-70-0 

1  Cyanide  ! 

0.53 iuj 

Jas  [ 

J  1. 

_  1 _ 1 

Color  Before:  BROWN  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After:  YELLOW  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  - 

Comments : 

3-005-2  _ _ 

AS  AT  A  2X  DILUTION. _ _ _ _ _ _ 


FORM  I 


IN 


('000129 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 

Lab  Narr^e:  NYTEST_EN'V_INC_ _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Cass  No.:  20316_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20316_ 

Matrix  (soil/water) ;  SOIL_  Lab  Sample  ID:  031610 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  04/07/94 


EPA  SAMPLE  NO. 

3-0053 


%  Solids:  _93.2 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


jcAS  No. 

1  1  II 

1  Analyte  j Concentration! C| 

L  1  1  1 

Q 

1  1 
|m  i 

17429-90-5 

1 Aluminum  I 

3070!  1 

* 

|P_I 

17440-36-0 

1  Antimony  I 

5.6 [uj 

N 

|P_I 

[7440-38-2 

[Arsenic  I 

1.2 [bI 

|p_l 

[7440-39-3 

[Barium  | 

21.8 [bI 

* 

|P_I 

[7440-41-7 

|Beryllium[ 

o.2iiui 

★ 

|P_I 

(7440-43-9 

1  Cadmium  [ 

0.86 [Ul 

N 

|P_I 

[7440-70-2 

[Calcium  [ 

19liui 

* 

|P_I 

[7440-47-3 

1  Chromium  [ 

7.3  1  I 

N* 

|P_I 

[7440-48-4 

[Cobalt  1 

4.7161 

|P_I 

[7440-50-8 

1  Copper  1 

13.41  1 

N* 

|P  1 

|7439-89-6 

1  Iron  1 

69801  1 

★ 

|P_I 

17439-92-1 

[Lead  1 

2.6  1  1 

_ N* _ 

|F_i 

17439-95-4 

[Maqnesiuml 

829161 

* 

|P_I 

1  7439-96-5 

[Manqanese ( 

182  1  1 

_ N* _ 

|P_I 

[7439-97-6 

1  Mercury  I 

o.iiluj 

★ 

|CV| 

1  7440-02-0 

[Nickel  1 

10.oi_i 

★ 

IP_I 

|7440-09-7 

1  Potassium  1 

360161 

* 

IP_I 

[7782-49-2 

[Selenium  | 

i.ilul 

~N _ 

|F_I 

[7440-22-4 

i  Silver  1 

1.5161 

_ N _ 

|P_I 

[7440-23-5 

1  Sodium  1 

209|ui 

|P_I 

[7440-28-0 

1 Thallium_| _ 

i.iluj 

|F_| 

[7440-62-2 

[Vanadium  | 

6.5161 

* 

|P_I 

[7440-66-6 

[zinc  1 

25.0 [_[ 

_ N* _ 

|P_I 

[5955-70.  0 

[ Cyanide  | 

0.59  juj 

|AS| 

.1  1 

Color  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 

Color  After:  YELLOW _  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts:  _ 

Comments : 

3-005-3 _ _ _ 


FORM  I  -  IN 


(1000130 


ILM02 . 1 


U.S.  EPA  -  CLP 


1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


I  3-6B1 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  10195_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids: 


Case  No . :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

92.0 


Contract:  9320415 _  | _ 

SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823213 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


ICAS  No. 

1  1 

[  Analyte  [ 

1  1 

[  1 

Concentration [ C [ 

1  1 

Q 

1  1 
[M  1 

1  1 

17429-90-5 

lAluminuin  | 

48601  [ 

★ 

1  P  1 

17440-36-0 

1 Antimony^! 

6.7 [U[ 

1  P  1 

17440-38-2 

[Arsenic  [ 

3.91  [ 

1  F  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

22.7 |B[ 

IP  1 

[7440-41-7 

[ Beryllium | 

0. lljUl 

1  P  1 

17440-43-9 

[ Cadmium  | 

0.831UI 

IP  1 

17440-70-2 

[Calcium  [ 

385001  1 

1  P  1 

[7440-47-3 

1  Chromium  | 

7.1[  [ 

1  P  1 

[7440-48-4 

[ Cobalt  [ 

4.0[B[ 

IP  1 

[7440-50-8 

[ Copper  [ 

43. 7[  [ 

IP  1 

[7439-89-6 

[ Iron  [ 

105001  [ 

★ 

1  P  1 

[  7439-92-1 

[ Lead  [ 

27.11  1 

1  F  1 

[7439-95-4 

[ Magnesium [ 

187001  1 

_ _ 

IP  1 

[  7439-96-5 

[Manganese [ 

149  [  1 

_ ^N* _ 

IP  1 

[7439-97-6 

[Mercury  [ 

O.lllUj 

1CV| 

[7440-02-0 

[Nickel  [ 

7.6[B[ 

IP  1 

[7440-09-7 

[ Potassium [ 

422 [U[ 

1  P  1 

[  7782-49-2 

[ Selenium_[ 

1.0[U[ 

1  F  1 

[7440-22-4 

[ Silver  | 

0.91[U[ 

N 

IP  1 

[  7440-23-5 

1  Sodium  1 

203[B[ 

1  P  1 

[  7440-28-0 

[ Thallium_[ 

l.OlUl 

1  F  1 

[7440-62-2 

[  Vanadixam  [ 

28.31  [ 

1  P  1 

[  7440-66-6 

[Zinc  [ 

111  1  1 

1  P  1 

[  5955-70-0 

[ Cyanide  [ 

0.58 |U| 

IAS  1 

1  1 

1  1 

i  1 

Color  Before:  BROWN _  Clarity  Before:  _  Texture:  MEDIUM 


Color  After:  P._YELLOW  Clarity  After:  CLEAR_  Artifacts: 


Comments : 

PB  AT  A  4X  DILUTION. 


FORM  I  -  IN 


ILM02 . 1 

0a0003  2 


U.S.  EPA  -  CLP 


EPA  SAMPLE  NO, 


INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


I 


3-6B2 


SDG  No. :  SDG405 


Lab  Name:  NyTEST_ENVIRONMENTAL_INC .  Contract:  9320415_ 

Lab  Code:  10195_  Case  No.:  18232_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  SOIL_ 

Level  (low/med) :  LOW _  Date  Received:  09/20/93 

%  Solids:  95,0 


Lab  Sample  ID:  823214_ 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET 


3-6B3 


Lab  Name:  NYTEST  ENVIRONMENTAL  INC. 


Lab  Code:  101 95_ 
Matrix  (soil/water) : 
Level  (low/med) : 

%  Solids : 


Case  No. :  18232 
SOIL_ 

LOW _ 

96.7 


Contract:  9320415 _  | _ 

_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  SDG405 

Lab  Sample  ID:  823215 _ 

Date  Received:  09/20/93 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  MG/KG 


|CAS  No. 

1  1 
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1  1 

Concentration 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I 

I  01-MWl 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 _  | _ 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20707 

Matrix  (soil/water) :  WATER  Lab  Sample  ID:  070701 _ 

Level  (low/med)  :  LOW_  Date  Received:  05/16/94 

%  Solids :  0.0 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight):  UG/L 


Color  Before: 
Color  After: 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGAlvflC  ANALYSES  DATA  SHEET 

I  I 

I  01~MW2  1 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 _  | _ | 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20728__  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20728_ 

Matrix  (soil/water) :  WATER  Lab  Sample  ID:  072801 _ 

Level  (low/med)  :  LOW  Date  Received:  05/18/94 

%  Solids:  _ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I  I 

1  02-MWl  I 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 _  | _ 1 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20707_  SAS  No.:  _  SDG  No.:  20707_ 

Matrix  (soil/water)  :  WATER  Lab  Sarr?>le  ID:  070702 _ 

Level  (low/med) :  LOW Date  Received:  05/16/94 

%  Solids;  _ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


|CAS  No. 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

I  I 

I  02-MW2  I 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 _  | _ | 

Lab  Code:  NYTEST  C.i^e  No.:  20728_  SAS  No.;  _  SDG  No.:  20728_ 

Matrix  (sr  ''/water):  \TER  Lab  Sample  ID:  072802 _ 

Level  (low/iued)  :  LOW _  Date  Received:  Ob/18/94 

%  Solids;  0.0 


Concentratit.  Suit:  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight)  ;  UG/L 


ICAS  No. 
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17439-96-5 

1  Manganese! 

9641  1 

IP  1 

17439-97-6 

1  Mercury _ ! 
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1  EPA  SAMPLE  NO. 

INORGANIC  ANALYSES  DATA  SHEET  _ 

1 

1  03-MWl 

Lab  Name:  NYTEST  ENV  INC__ _  Contract:  9420972 _  | _ 


Lab  Code:  NYTEST 

Case  No.;  20707_ 

SAS  No.:  SDG  No.:  20707 

Matrix  (soil/water) : 

WATER 

Lab  Sample  ID:  070703 

Level  (low/med) : 

LOW _ 

Date  Received:  05/16/94 

%  Solids: 

_ 0.0 

Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L_ 


Color  Before; 
Color  After: 


|CAS  No. 

1  1  1  1 

1  Analyte  1  Concentration i Cl 
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17440-22-4 

1  Silver  1 
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IP  1 

17440-23-5 

1  Sodium  1 

195001  1 

IP  1 

17440-28-0 

1  Thallium  1 
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20.1IB1 
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1 

inorganic  analyses  data  sheet 

Lab  Name:  NYTEST_ENV_INC _  Contract:  9420972 

Lab  Code:  NYTEST  Case  No.:  20728_  SAS  No.:  _ 

Matrix  (soil/water) :  WATER  Lab  Sample  ID:  072803 

Level  (low/med) :  L0W_  Date  Received;  05/18/94 

%  Solids:  0.0 


EPA  SAMPLE  NO. 


I  03-MW2  I 


SDG  No. :  20728 


Concentration  Units  (ug/L  or  mg/kg  dry  weight) :  UG/L 


1 

ICAS  No. 

1 

1  1  1  1 

1  Analyte  | Concentration |C| 

1  1  1  1 

Q 

1  1 
IM  1 

1  1 

17429-90-5 

IMuminurn  | 

11800[  1 

1  P  [ 

17440-36-0 

1  Antimony  | 

27,0|BI 

”[  P~| 

17440-38-2 

[Arsenic  | 

6.5IBI 

N 

■|F  1 

17440-39-3 

1  Barium  | 

2301  1 

IP  1 

17440-41-7 

1  Beryllium  1 

l.OlUl 

’|P  1 

17440-43-9 

1  Cadmium  | 

4.0IUI 

'IP  1 

1  7440-70-2 

1  Calcium  | 

180001  1 

IP  1 

17440-47-3 

1  Chromium  | 

34.21  1 

1  P  1 

17440-48-4 

1  Cobalt  1 

25.5|Bi| 

‘lP“l 

17440-50-8 

1  Copper  1 

41.91  1 

IP  1 

17439-89-6 

[Iron  1 

385001" 1 

IP  1 

17439-92-1 

1  Lead  | 

47.61  “1 

_SN _ 

IF  [ 

17439-95-4 

IMagnesiuml 

6300  [  1 

‘i  p  1 

17439-96-5 

[Manganese  j 

38901  1 

1  P~l 

17439-97-6 

[Mercury  | 

0.20IUI 

* 

’[CV| 

17440-02-0 

1  Nickel _ 1 

73.01  1 

’IP  1 

17440-09-7 

[ Potassium[ 

2610IBI 

IP  1 

17782-49-2 

1  Selenium  | 

5. 0|U| 

N 

IF  I 
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APPENDIX  J 


NYSDEC  LETTER 


New  York  State  Department  of  Environmental  Conservation 
50  Wolf  Road,  Albany,  New  York  12233-7010 


Michael  Zagata 
Commissioner 


October  12,  1995 


Mr.  George  Gribar 
ANG/CEVR 
3500  Fetchet  Avenue 
Andrews  Air  Force  Base 
Maryland  20762-5157 

Dear  Mr.  Gribar: 


Re:  Rosy  In  Air  National  Guard  (DEC  ^130069) 

Investigation  Report  (August  1995) 

We  have  studied  the  above-referenced  document  and  agree  with  the  recommendations. 

In  addition,  because  this  site  does  not  appear  to  have  been  associated  with  any 
consequential  amount  of  hazardous  waste  disposal,  we  will  remove  it,  for  our  purposes,  from 
any  further  investigation  consideration. 


Sincerely, 

Hayden  Brewster 
Environmental  Engineer  2 
Eastern  Investigation  Section 
Bureau  of  Hazardous  Site  Control 
Division  of  Hazardous  Waste  Remediation 


